






































画 奈 ) 
令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 
央 家畜 保健 衛生 所 






























































設置 目的 | 家畜 の 防疫 対策 、 生 産 性 向上 対策 を 推進 する ほか 、 医薬 品 、 飼 料 の 適正 使用 等 に つい 
業務 概要 | て 監視 ・ 指 導 す る こと で 、 電 産 経営 の 安定 と 発展 並び に 消費 者 へ の 安全 ・ 安 心 な 畜産 物 の 安定 
供給 に 寄与 する こと を 目的 と し て 設置 。 

1 施設 内 建物 の 概要 

番号 名称 | 1: 庁舎 ・ 事 務 所 2: 作業 室 ・ 解 剖 棟 


構 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 
- 血 二 | 二 エ 2 階 地下 - 最上 1 階 地下 - 
受 変電 設備 (屋外 形 : | 受 変電 式 ) | 電灯 設備 
動 火災 報知 設備 動 火災 報知 設備 
非常 警報 設備 非常 警報 設備 
J 交換 設備 
弱電 設備 (拡声 、 ル E「 共同 受信 )| 冷 暖房 設備 (中 央 式 冷暖 房 
憂 房 設備 (中 央 式 冷暖 房 ) 熱源 設備 ( 油 吸収 冷温 水 器 、 冷 却 塔 (開放 式 )) 
熱源 設備 ( 油 吸収 冷温 水 器 、 冷 却 塔 (開放 式 )) | 空調 機器 (7 ァ ツ ュ 伯 ュ ニ ッ ト ) 
空調 機器 (ファ ソ ュ イル ュ = ニット) H 動 制御 設備 (中 央 式 監視 制御 ) 
4 動 制御 設備 (中 央 式 監視 制御 ) | 給水 設備 ⑰H 圧 送水 方 式 ) 
給水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 俳 水 設 備 浄化槽) 
排水 設備 (浄化槽 ) 給湯 設備 (中 央 式 : 真 空 式 温水 発生 
給湯 設備 (中 央 式 : 真 空 式 温水 発生 "2 設備 (液化 石油 が 
"2 設備 液化 石油 が 消火 設備 (屋内 消火 器 ) 
消火 設備 (屋内 消火 器 ) 
事務 室 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































舗装 路面 ひび 割れ 焼却 炉 点 検 口蓋 偽 ” 劣 化 屋根 、 壁 等 の 劣化 
水 抜 き 管 へ ル グ 破損 、 電 商 屋根 、 壁 等 の 修繕 必要 











部 品 更新 必要 
舗装 整備 、 空 』 、 空 調 設備 、 焼 却 % 

























































































































































































































































































































































































評 価 
結 果 








































































































1 中 央 家畜 保健 衛生 所 


2 対応 方 針 
(1) 基本 的 な 方 針 
家畜 保健 衛生 所 法 に 基づく 施設 で あり 、 適 切な 維持 


















































(2) 社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
還 衛 生 所 法 に 基づく 施設 で あり 、 家 音 防 疫 上 の 問題 へ の 対応 や 国 の 方 針 に 即 し た 機能 維持 を 







































































時 を 行う 。 


(3) 公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 法 令 に 基づく 施設 で ある こと か ら 、 他 用 途 ・ 1 に は 適さ な い 。 






















































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 


(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 
庁舎 の 新設 後 15 年 以上 が 経過 し て お り 、 施 設 等 の 経年 劣化 に よる 破損 、 脱 落 が み ら れ る 他 、 各 設備 や 部 
品 等 の 更新 時 期 を 経過 し 、 年 々 、 修 繕 、 交 換 等 が 増加 し て いる 状況 で ある 。 今後 と も 定期 点検 や 日 常 点検 
等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把握 に 努め 、 計 画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 を 図り 
な が ら 長 寿命 化 を 図る 。 


(②) 対策 の 内 容 
令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 






































































































































Me 維持 管理 (劣化 状況 の 把握) 








維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 















































訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 
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1, 271 千 円 
試算 の 一 例 で ある こと 。 
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1 中 央 家畜 保健 衛生 所 


個 別 施 設 計画 












































県 央 地域 を 
2002 年 3 

















轄 と し て 、 家 畜 の 病 
央 家畜 保健 衛生 所 










































































面積 | hG6o5u 


防火 地域 














気 ( 主 本 未然 防止 、 生 産 性 の 向 EE に 設置 





が 完成 後 、 現在 は 












































畜産 農業 協同 組合 
検査 業務 を 行っ 


1 2 




















合 に 使用 許可 し 、 県 
る 









































、 一 般 社 団 法 人 岩手 県 産 協会 及び 盛岡 




















の 業務 で ある 人 工 授精 用 精液 の 配布 に に 関す る 事務 及び 牛乳 





2: 飼料 分 析 室 


策 造 コン クリード 
階 数 | 地上 階 























5 記 92 
雷 築 看 床 ? 


地下 
年 3 




















受 変 電 設備 ( 屋 


外形 , も ドド 式 ) 





ジン > 引用 : ゆ 4 
電灯 設 
構内 交換 設備 
冷暖 房 設備 (FF2 























トー ・ ア ュ ツ 等 ) 


給水 設備 (⑰H 圧 送水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化槽 ) 














給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 





が 2 設備 (液化 石 3 








が か 


















































消火 設備 消火 器 


建物 破損 ・ 浸 水 、 


) 








地上 
西暦 


階 地下 
1985 




















冷暖 房 
熱源 設備 (その 他 ) 


備 (FFX 











給水 設 








( 加 圧 送水 方 























排水 設 








(浄化 槽 ) 
請 ( 局 所 式 : が 2 湯 沸 器 



































メ 設 備 ( 徹 化石 油 が の 





















































照明 点 灯 不 





、 受 水槽 破損 他 | 外壁 











部 破損 、 タイ 割れ 、 了 照明 不具 合 他 





























受 水槽 破損 





指摘 な し 














舗装 、 変 圧 稚 、 
玄関 * け 照 明 














高圧 気 中 開閉 器 、 綱 


























































































































宮 ロ 判定 和正 











評 価 更 用 許可 を 行 
結 果 | 協議 の うえ 必要 

















っ て いる 建物 で あり 、 調 





な 維持 管理 を 行う 。 









































優先 度 4 
































] 許 可 を 行っ て いる 建物 で あり 、 許 可 先 





























過 識 の うえ 必要 な 維持 管理 を 行う 。 




















2 旧 盛 岡 家畜 保健 衛生 所 


2 対応 方 針 
(1) 基本 的 な 方 針 
(一 社 ) 岩手 県 畜産 協会 が 岩手 県 ( 座 産 研究 所 ) の 業務 の 一 部 を 実施 する た め 、 県 が 同 協会 に 使用 許 
いる 建物 で あり 、 業 務 の 状況 を 踏ま えた 維持 管理 を 行う 。 

















































































































(2) 社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
岩手 県 ( 韻 産 研究 所 ) の 業務 の 一 部 (家畜 の 人 工 授精 用 精液 の 配布 に 関す る 事務 及び 和牛 乳 検査 業務 ) を 担 




















































































































わせ て お り 、 業務 の 状況 を 踏ま え 、 機 能 * 持 を 目的 と し た 管理 を 行 う 。 




















(3) 公共 施設 の 有効 活用 
全う の あな 許可 を 行っ て いる 。 
「 県 未 利用 資産 等 活用 ・ 処 分 方 針 」 に 基づく 売却 、 貸 付 そ の 他 の 有効 活用 に つい て 検討 し て いく 。 

















































































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 


庁舎 は 建築 か ら 40 年 以上 経過 し 劣化 が 著しい が 、 使 用 許可 し て いる 物件 で ある た め 、 許 可 先 と の 協議 を 
踏ま そえ な が ら 、 必 要 な 維持 管理 
(2) 対策 の 内 容 


令 和 2 年度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 

















































































































H 内 訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 E 度 (2024 年 度 ) ) 】 
昇 額 訳 
8, 286 千 円 寺 祖 
552 ゴ 
552 ゴ 
552 ゴ 
552 千 円 
試算 の 一 例 で ある こと 。 
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2 旧 盛 岡 家畜 保健 衛生 所 



































生 導 更新 

下地 面 和 

防火 地域 | 指定 な し | 用 途 地 域 

染 性 疾病 の 発生 予防 や まん 延 防止 に 取り 組む と と も に 、 飼 養 者 が 行う 家畜 の 生産 人 

」 X 益 性 の 確保 と 安全 な 畜産 物 の 生産 に 向け た 取組 み を 支援 し 、 安 定 し た 畜産 経営 

開 と 畜産 4 物 の 供給 に 硝 与 する こ と を 目的 に に 設置 。 

保冷 保管 庫 は 、 岩 手 県 南 へ い 獣 処理 協議 会 (構成 員 : 県 、 市 町 村 及 び 農 業 協同 組合 ) で 運営 
する 組織 で 管理 し て いる 。 

1 人 せ の 2 る 

: 3: EE 


構 造 = リー 
人 1 邊 WY 
| 

























































































































































































































































































































































































1, 

ジ : セー ん ジ : U) | 受 変電 設備 ( 
設 用 電灯 設 届 電灯 設備 
自動 火災 報知 設備 、 非 常 警 報 設備 | 消火 設備 (粉末 消 H 動 火災 報知 設 
内 交換 設備 常 警 報 設 備 
冷暖 房 設備 (中 央 式 冷暖 房 ) 弱電 設備 ⑦E~ 共同 受信 ) 
熱源 設備 (冷却 塔 ( 密 閉 式 )) 
空調 機器 (ファ ンコ ュ イ ルコ ニット) 見 臭 装 置 
H 動 制 御 設備 (個別 制御 ) 谷 水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
給水 設 届 ( 加 圧 送水 方 式 ) 設備 (浄化 槽 ) 
排水 設備 (浄化 槽 ) 絡 3 北 ( 中 央 式 :# 2 湯 沸 器 ) 
給湯 設備 (中 央 式 : 真 空 式 温水 発生 設備 (液化 石油 が の 

"2 設備 液化 石油 が 

消火 設備 (粉末 消火 ) 









































































































































































































































































































































































































































計画 的 な 補修 が 必要 (屋根 、 床 等 ) | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
中 摘 な し 外壁 シリ ッ ゲ 材 割 れ 指摘 な し 
























































尿 浄 化 槽 、 動 物 用 焼却 炉 、 家 畜 
験 処 槽 、 冷温 水 発生 機 他 

































































































































































: 設置 義務 代替 施設 85: 代役 な し 
多利 前 和 れ TY 』 利 用 の 可能 多目的 


人 台 判定 定 | 維持 席 傘 持 管理 維持 管理 







































































































































































評価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 和 、 施 | 計画 的 な 維 
結 果 | 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 























































































































3 県 南 家畜 保健 衛生 所 


2 対応 方 針 
(1) 基本 的 な 方 針 
家畜 保健 衛生 所 法 に 基づく 施設 で あり 、 適 切な 維持 管理 



























































(2) 社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
家畜 保健 衛生 所 法 に 基づく 施設 で あり 、 家 音 防 疫 上 の 問題 へ の 対応 や 国 の 方 針 に 即 し た 機能 維持 を 




































































と し た 管理 を 行 う 。 


(3) 公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 法 令 に 基づく 施設 で ある こと か ら 、 他 用 途 ・ H に は 適さ な い 。 






















































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 、 長 寿命 化 等 対策 の 方 向 性 
現時 点 に お いて 大 き な 故 障 等 は 見 られ な い が 、 築 20 年 が 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点検 や 
に より 施設 の 劣化 状況 の 把握 に 努め 、 計 画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 
長寿 命 化 を 図る 。 
(2) 対策 の 内 容 
令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 































































































維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 











維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
























































E 度 (2020 年 度 ロ E 度 (2024 年 
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試算 の 一 例 で ある こと 。 


3 県 南 家畜 保健 衛生 所 












































) 
最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 | 
財産 区 分 | 行政 財産 | 

内 23 地 示す 

区 域外 

経営 体 が 安全 で 高 品質 な 畜産 物 の 生産 に より 安定 し た 経営 が 展開 

E の 知識 と 専門 技術 を 駆使 し 、 家 畜 の 伝染 性 疾病 予防 と 生産 性 
































































































































2: 死体 保冷 保管 施設 
鉄筋 コン クリ ー ト 
茹 上 2 地上 1 階 地下 - 


173.30 mf 


Ei 
受 変電 設 


電灯 設備 
非常 警報 設 備 
冷暖房 設備 ゼア ュ ッ 等) 
空調 機器 ロニ ルト 形 ) 

自動 制御 設備 (個別 制御 ) 
給水 設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 本 

給湯 設備 (局所 式 : が 湯 沸 器 
消火 設備 (粉末 消火 ) 
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釣 
平 
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電設 備 ( 屋 外 
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EX 
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冷暖房 ・ ェ 7 ュ ッ 等 ) 
冷温 水 機 、 冷 却 塔 (開放 式 ) ) 


























































































































央 式 監視 
道 直結 方 式 
下水 道 、 浄 化 槽 ) 

・ 局 所 式 : 真 空 式 温水 発生 器 ・ が 2 湯 沸 器 ) 


消火 ) 


制御 ) 


































































































給湯 設備 
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3 EX 





保冷 保管 月 





























玄関 20 破損 、 浄 化 制御 棟 劣 化 、7277 ル 窪み ・ 
冷暖 房 操作 盤 (経年 劣化 ) 


敷地 727 ァ ルト 窪み ・ ひ び 割 れ 、 外 部 階段 変形 
高圧 気 中 開閉 器 交 換 、 キ ュー ヒビ 久 補 修 











ロロ ーー 


人 父 


























次 





























軌条 レー ル 、 シ ャ ッ ク ル 





リー、 


モー トル ブ ~ ロッ ク 










































































持 入 

















75: 設置 義務 あり 
10: 多目的 利用 の 可能 性 な し 


I (60 点 以上 ) 


維持 優先 度 3 


: 設置 義務 あり 
多 目 1 の 可能 性 







































































和 先 度 3 




















総合 判定 









































方 針 | 計画 的 な 維 、 施 計画 的 な 維持 より 、 施 設 機能 を 維持 。 











設 機能 


る 任 王 















































4 県 北 家畜 保健 衛生 所 


2 対応 方 針 
(1) 基本 的 な 方 針 


家斉 保健 衛生 所 法 に 基づき 設置 され 、 海 外 悪 性 伝染 病 な どの 早期 
割 を 果たす た め の 必 要 不 可 欠 な 施設 で ある こと か ら 、 適 切な 維持 管 






























































緊急 防疫 対応 に 中 枢 的 役 


























寺 管 理 設 機能 の 維持 図っ て い 
くる 


(2) 社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
畜産 業 は 地域 の 重要 な 産業 で あり グロ ー バ ル 化 に 伴う 国内 外 の 家畜 伝染 

























































































を 高め る た め の 生 産 性 向上 、 消 費 者 へ の 安全 な 畜 第 物 の 提供 等 の 取組 が 1 
































(3) 公共 施設 の 有効 活用 
病原 体 を 扱う 施設 で あり 、 そ の 拡散 を 防ぐ た め 、 一 般 市 民 の 他 用 途 ・ 多 





















































制限 する 。 








3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 、 長 寿命 化 等 対策 の 方 向 性 
Nl こ お い て 大 き な 故 障 等 は 見 られ な い が 、 築 15 年 以上 が 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点検 や 日 常 点 
検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把握 に 努め 、 計 画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 を 
oo Nn 化 を 図る 。 
(2) 対策 の 内 容 
令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 
1: 庁 舎 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
EE 
2: 死体 保冷 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握) 










































































































































































年 度 (2020 年 度 E 度 (2024 年 
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試算 の 一 例 で ある こと 。 


4 県 北 家畜 保健 衛生 所 


個 別 施設 計 画 ( 個 票 ) 









































敷地 面積 
防火 地域 | 指定 な し | 用 途 地域 指定 な し 
E 県 設置 の 専 円 試験 研究 機関 の バイ オ テ ク ノロ ジー 応用 研究 を 支援 促 : る た め 、 農 林 水 
・ 食 品 工業 等 に 共通 する バイ オ テ ク ノロ ジー 基礎 的 研究 を 行う 。 (⑪ た 施 は 公益 財団 
法人 岩手 生物 工学 研究 セン ター) 
1 施設 内 建物 の 概要 
番号 : 名 称 | 1: 本館 ・ 動 力 棟 2: ガラ ス 温 室 


構 人造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄 造 人 
階 数 | 地上 2 階 地下 - 紀 上 1 過 上 1 


H 麻 1992 年 12 H 大 3 摩 1992 

























































































































































































































































































受 変電 設備 (屋内 

発電 設備 ⑦" ィ ー ビ め 、 電 冷暖 房 設備 (FF2 ト -7 、7 ュ 等 ) 1 
自動 火災 報知 設備 、 非 常 警 報 ョ 機器 (z= ニッ ト 形 ) 准 暖 房 設備 (温水 方 式 ・7 ュ 等 ) 
内 交換 設備 H 動 制御 設備 (個別 制御 ) 熱源 設備 (小型 貫流 人 ー) 
弱電 設備 (電気 時 計 、 拡 声 、 ル "共同 受信 ) | 給水 設備 H 動 制御 設備 (個別 制御 ) 

ェ L ペ "ーー 設備 (乗用 EV) 俳 水 設 備 ( 兆 化 横 ) 給水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 

冷暖 房 設備 (中 央 式 冷暖 房 ・r7 ュ 等 ) | 消火 設備 (粉末 消火 ) 排水 設備 (浄化槽 ) 


熱源 設備 ( 直 吸 収 冷温 水 機 、 衝 ッ が ニッ ト 、 冷 却 塔 (開放 式 )) 給湯 設備 (局所 式 : 無 圧式 温水 発生 器 、 が 2 湯 沸 器 ) 






























































































































































ョ 「、 





































































































空調 機器 G= ッ 外形 、 ペ カー 形 、77 ソ ココ ニッ ト ) "2 設備 液化 石油 が 
H 動 制御 設備 (中 央 式 監視 制御 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 
設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 

設備 (浄化 槽 ) 

中 央 ・ 局 所 式 : 真 空 式 温水 発生 器 ・ が 2 湯 沸 器 ) 

衣 (液化 石油 が 人 

穫 (粉末 消火 ) 










































































































































































に よる シミ 、 給 水管 破損 
員 室 窓 コ キッ が 劣化 

動 ド 7 駆動 部 品 劣 化 

・ 電 ・ 自 家 発 電装 置 | 指摘 な し テグ 水 漏れ 
フラ ド 7 不 動作 

設備 、 非 常用 発電 装置 、 


水 ポ ンプ 、 高 圧 ケ アル 等 






































































































































































































































































































































































































































総合 判定 


評価 
結果 























画 的 な 大 規模 修 缶 、| 計画 的 な 維持 管 下 、 施 | 計画 的 な 維 
能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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5 生物 工学 研究 所 
































最終 更新 | 令 和 3 


生 . 
































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
5: ガラ ス 温 室 ( 非 閉鎖 系 4) 


構 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄骨 造 

479.25 ml 240.00 mi| 240.00 本 
電灯 設備 電灯 設 

動 火災 報知 設備 、 非 常 警報 設備 | 准 暖 房 設備 (温水 方 式 ・ ザ ュ ッ 等 ) 
冷暖 房 設備 (中 央 式 冷暖 房 ・ ェ 7 コッ 等 ) | 熱源 設備 (小型 貫流 伯 -) 
熱源 設備 (真空 式 温水 発生 機 、| 目 動 制 御 設備 (個別 制御 ) 
ッ ゲ ュ ニ ッ ト 、 冷 却 塔 (開放 式 )) | 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
空調 機器 は = ッ ト 形 、 バ パッ ケー ジ 誹 水 設備 (浄化 構 
H 動 制御 設備 (個別 制御 ) 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
給水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) が 2 油 が の 
排水 設備 (浄化槽 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 瘍 ? 
2 設備 液化 石油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 



































































































































































































































































































































































































































離 、 地 下 れ ルク 計量 器 故 障 | 目 立っ た 劣化 は 見 られ な い 
・ 温 室 設備 部 品 交換 指摘 な し 






































が 2X 屋 

























































































1 次 評価 
















































































I (60 点 以 」 




































































評 価 | 計画 的 な 維持 













































































A 5 生物 工学 研究 所 


2 対応 方 針 
(1) 基本 的 な 方 針 
計画 的 に 更新 整備 する こと に より 、 施 設 全 体 と し て の 長寿 命 化 を 図 
る 。 

































































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
岩手 県 の 農林 水産 業 、 食 品 工業 等 の 産業 振興 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 









































公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 試 験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ 6 H に は 適さ な い 。 




























































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 


経年 劣化 が 見 られ る 箇所 の うち 、 緊 急性 が 高く 故障 に よる 影響 が 電気 ・ 設備 の 更新 を 優先 
対策 を 図る 。 
建築 後 2 生 以 上 が 経過 ES と か ら 、 定 期 点 検 や 日 常 点 劣化 状況 の 把 } 
計画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮 減 ・ 財 政 負担 の 平準 3 ミ ら 長寺 図る 。 


(2) 対策 の 内 容 
令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


EN 
・ 上 の 空調 中 央 監視 盤 更新 
R 1 処理 本 電 人 工 気象 室 改修 排水 滅菌 処理 装置 更 | || 冷温 水 発生 機 交換 整備 ーーーー 
恒温 恒 湿 室 改修 
i 空調 機 冷 却 コ イル 交換 電話 回 線 交換 
2: ガ ラス 温 


* 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


本 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 




























































































































































































維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


























So (2020 年 度 E 度 (2024 年 度 ) ) 】 


4 67 電気 き 
証人 きた = ミ 
24, 264 電気 設 
鍵 守 系 ぇ 諸 本 命 ぅ J 
LE 守 用 修 回 
35, 453 吉 (22,9 
領 系 温室 外 理 甘 (7, 315 千 円 
ヽ ミン チ フ ィ ルター 次 3,011 千 円 ) 
維持 補修 (2, 163 千 円 
54, 210 千 電気 設備 工事 円 
重 エッ Kk 発生 機 チ ュー が 解 整備 (29, 194 千 円 
維持 補修 (2, 163 千 円 
= = = ルル / 志 訓 















































































































































































































































































































































































































































| 
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円 
温 恒 湿 室 改修 (2, 
更新 (11, 066 千 円 





































































































電話 回 線 交 ] 3, 831 千 円 
E 持 補 (2。 163 千 円 ) 
































試算 の 一 例 で ある こと 。 


11 5 生物 工学 研究 所 


個 別 施 設計 画 ( 個 票 ) 


























敷地 面積 
区 域外 | 防火 地域 | 指定 な し | 用 途 地 域 
新た な 試験 研究 に 対す る 要望 や 地域 課題 へ の 適切 な 対応 、 試 験 研究 の 効率 化 と と も に 、 時 代 

5 取り し た 試験 研究 を 推進 し 、 岩 手 県 農業 を 確立 し て いく し て いく た め の 先進 的 役割 を 果 た 
こめ に 再 診 さ れ た 施設 で ある 。 






























































































































































2: バイ テク 順 化 育成 制 
































鉄筋 コン クリ ー ト 
1 階 地下 


















































































































































受 変電 設備 (キュー ビ 
温 風 暖房 機 方 式 ) | 自動 火災 報知 設備 
道 直結 方 式 ) 弱電 設備 (拡声 ) 

冷暖 房 設 備 (FFX ト -/ 等 ) 
給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
F 水 設備 (浄化 楠 ) 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 
が 2 設備 液化 石油 が 



































































































































































































































目 立っ た 劣化 は 見 られ な い 屋根 ・ 午 が スス 張 震 
対象 外 対象 外 
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総合 判定 ] 途 廃止 


評 価 | 耐用 年 数 満 
結果 |] 止 。 
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最終 更新 | 信和 3 年 3 月 





























4: 水稲 育苗 ファ イロ ン ハ ウス 5: 堆 
鉄骨 造 
耶 上 1 階 地 下 - 

荷 1997 年 






























































































































































受 変電 設 " カ 式 給水 設備 (水道 直結 方 式 受 変電 設 設 備 は ュー ピ が 式 ) 


給湯 設 結 方 式 排水 設備 (浄化 槽 ヨ 動 火災 報知 設 
排水 設備 (浄化 槽 ) 弱電 設備 (拡声 ) 
冷暖 房 設 備 (温水 方 式 ・ ェ 7 ア ュ ツ 等 ) 
給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 槽 ) 
給湯 設備 (局所 式 ) 
設備 液化 石油 が 
























































































































































































































































温室 設備 77A ム ほつれ 、 天 窓 ・ 側 | 対象 外 温室 設備 /-/ ル 劣化 、 側 窓 減速 
窓 部 品 破損 他 機動 作 不良 

































































































































































































































































5 利 用 の 可能 性 9 利用 上 目的 利用 の 可能 性 
I (60 点 以 」 ミレ I (60 点 以上 ) 
理 八 持 管 お 維持 管理 優先 度 3 
評価 | 計画 的 な 維持 管 百 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 : 計画 的 な 維 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 
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さす 令 和 3 年 3 月 
行政 財産 

























































































































































































共 















































電設 備 (キュ ー ビ 式 受 変 電設 備 Ps ルル 式 ) 
H 動 火災 報知 設備 H 動 火災 報知 設備 
弱電 設備 (拡声 ) 弱電 設備 (拡声 ) 弱電 設 備 () 
冷暖 房 設備 (FF2 ト - ゲ 人 (FFA ト -7 ・ ェ 7 ュ ン 等 ) | 冷暖 房 方 式 (FFX 

給水 設 道 直結 方 式 倫 穫 (水道 直結 方 式 ) 給水 設備 (水道 直結 
排水 設備 (浄化 槽 ) 設備 (浄化槽) K 設 備 (浄化 槽 ) 
給湯 設備 2 湯 沸 器 ) 給 3 抽 ⑰ 2 湯 沸 器 ) 給湯 設備 (か が 2 湯 肖 

が 2 設備 液化 石油 が カ 設備 (液化 石油 が の が 2 設備 液化 石油 が 


































































































































































































































































































屋根 暮 き 替え 、 屋 外 排水 詰まり 
が 2 漏れ 警報 器 期限 切れ 





















































































































































































































































































































































































































































評 価 計画 的 な 維持 管 贅 稚 持 管理 、 計画 的 な 維 提 
結果 | 設 機能 を 維持 。 E を 維持 設 機能 を 維持 。 
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最終 更新 | 令 和 3 年 3 


























1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
: 育種 ガラ ス : 11: 初期 世代 養生 温室 12: 穀物 乾燥 原種 調 
銀 > 鉄骨 造 多 購 * 
階 表 H 凶 上 1 階 地下 - 耶 上 
園 西暦 1997 
建築 : 延 床 
























































































































































受 変電 設備 * ュ ー ビ ~ 式 受 変電 設備 (ュー 外 式 ) 
動 火災 報知 設備 H 動 火災 報知 
弱電 設備 (拡声 ) 弱電 設備 3 弱電 設備 (拡声 ) 
冷暖 房 設備 (温水 方 式 冷暖 房 設備 G 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
給水 設備 ( 水 合 方 式 倫 水 設備 (水道 直結 方 式 排水 設備 (その 他 ) 
排水 設備 (浄化 槽 ) 設備 (浄化槽) 給湯 設備 (が 2 湯 沸 器 ) 
給湯 設備 (中 央 式 : 暖 房 伯 兼 用 ) | が 2 設備 GG 液化 石油 が カ 















































































































































































































































屋根 ・ 壁 ) 屋根 ・ 壁 が 屋根 暮 き 替え 
複合 環境 温室 設備 指摘 な し 










































































間仕切 り 、 
排水 設備 、 















































































































































































































































I (60 点 以 」 


唱 



















































































評 価 | 計画 的 な 維持 管 下 * 計画 的 な 維持 管理 K 計画 的 な 維 失 
結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 
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最終 更新 | 信和 3 年 3 月 





























14: 機械 格 % 


鉄骨 





傘 購 * 












































耶 上 1 階 地 下 - 
西 麻 1997 旬 西 麻 1996 













































































受 変電 設備 # ュ - ピ 
和 動 火災 報知 設備 和 動 火災 報知 設 和 動 火災 報知 設備 
絆 電設 備 (拡声 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 弱電 設備 (拡声 ) 
給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 排水 設備 (浄化 横 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 柄 ) 排水 設備 (浄化 柄 ) 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 
"2 設備 (液化 石油 が 



























































































































































































































































農機 具 格 納 月 




























































































































































































































































































H の 可能 人 
I (60 点 以 」 
理 





































































































評 価 | 計画 的 な 維持 管 下 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 、 施 | 計画 的 な 維 
結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 























































































































9 6 農業 研究 セン ター 
























































最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 


1 施設 内 建物 の 概要 (続き 
16: 陸 18: 流通 実験 、 遺伝 資源 保存 庫 醒 
構 造 名 ゝ 生 鉄骨 造 鉄骨 造 
階 数 |} 凶 上 2 階 地 下 - 地上 1 階 地下 - 
回 西暦 1996 朋 
; 






















































































































































































電設 備 (キュ ー ビ 狼 式 受 変電 設備 (キュ ー ビ 外 式 受 変電 設備 (キュ ー ビ 
動 火災 報知 設備 動 火災 報知 設備 動 火災 報知 設備 
弱電 設備 (拡声 ) 弱電 設備 (拡声 ) 弱電 設備 (拡声 ) 
冷暖 房 設備 (FF2 愛 房 設備 (FF スト 
給水 設備 (水道 K 設 備 ( 水 道 直結 ブ K 設 備 ( 水 道 直結 
排水 設備 (浄化 槽 ) K 設 備 浄化槽 ) K 設 備 (浄化 構 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯河 局所 式 : が 2 湯 漠 器 ) | 給湯 設備 (か 2 湯 ? 
が 2 設備 液化 石油 が カ 


が 2 設備 (液化 石 j 













































































冷暖 房 設 備 (FF2 





































































































































































































屋根 暮 き 替 え 
が 2 漏れ 表 報 器 期 限 切 れ 



















































































































































































































































































I (60 点 以 」 


唱 



















































































評 価 | 計画 的 な 維持 管 下 * 計画 的 な 維持 管理 K 計画 的 な 維 失 
結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 
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昌 上 2 階 地 下 - 耶 上 1 階 地 下 - 叩 上 3 階 地下 邊 

西暦 1997 年 西暦 1996 年 
| | {| 5,056.92 mf 

受 変 変電 設備 (屋内 ク 受 変 電設 月 受 変 電設 備 ( 屋 内 ク 

動 火 災 報 知 設備 、 非 常 警報 設備 | 弱電 設備 (拡声 H 動 火災 報知 設 

内 交換 設備 冷暖 房 設 た 式 冷暖 房 ) 構内 交換 設備 

弱電 設備 (電気 時 計 、 拡 声 、# ル 【" 共 同 受信 ) | 給水 設 道 直結 方 式 ) 弱電 設備 (電気 時 計 、 拡 声 、# ル 【~ 共 同 受信 ) 

ペー 設備 (乗用 EV) 排水 設備 浄化 槽 ) 冷暖 房 設備 (中 央 式 冷暖 房 ) 

冷暖 房 設備 (中 央 式 冷暖 房 ) a 湯 設 央 式 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 

同機 器 (7 ァ ツ ココ ュ ニット ) "2 設備 液化 石油 が の F 水 設備 浄 1 

動 人 央 式 監視 制御 ) | 消火 設備 (屋内 消火 栓 、 屋 外 消 火 栓 ) | が 設備 (液化 石油 が 

受 備 (水道 直結 方 式 ) 消火 設備 (屋内 消火 栓 、 屋 外 消 火 栓 ) 

衣 (浄化槽 ) 

第 ( 中 央 式 ) 

(液化 石油 が 

設備 (屋内 消火 栓 、 屋 外 消火 栓 ) 

















鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 
階 
12 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































屋上 防水 ト 張 上 防水 - ト 張 震 
邊 家 発 電 用 蓄電 池 有 効 』 ~X 漏 れ 警 報 機 有効 期限 切れ 、 
れ 、 空 調 設備 f 設備 部 品 等 劣化 他 
目 吸収 冷温 7 



































































































































































































































































































































































































































吉信 判定 科 ・ 先 度 回 7P 











評 価 0 生 的 な 大 規模 修 % 的 な 大 規模 修 * 電 箇 的 な 大 規模 修 上 
設 機能 を 維持 。 機 8 を 維持 り 、 施 設 機能 を 維持 。 
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最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 









































鉄骨 造 


好 上 1 階 地下 - 
西暦 1997 年 

















































































































電設 備 (キュ ー ビ 外 式 給水 設備 (水道 直結 方 式 変電 設備 (キュ ー ビ 外 式 ) 
H 動 火災 報知 設備 排水 設備 (浄化 構 動 火災 報知 設備 

弱電 設備 (拡声 ) 弱電 設備 (拡声 ) 
冷暖 房 設備 (FF スト - ア 冷暖 房 設備 (温水 方 式 ) 
オイ ル タ ン ク 

給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 

F 水 設備 (浄化 楠 ) 







































































































































































目立っ た 劣化 は 見 られ な い 屋根 ・ 壁 が 中 
対象 外 指摘 な し 


























温水 が イラ 煙 













































































































































































1 の 可能 性 
I (60 点 以 」 


唱 



































1 の 可能 性 
以 」 








































































































評 価 | 計画 的 な 維持 管 下 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 、 施 | 計画 的 な 維 
結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 
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最終 更新 | 令 和 3 年 3 






























































鉄筋 コン クリ ー ト 
曲 上 1 階 地下 好 上 1 階 地下 - 
西暦 1997 月 

















26: ドレ ン ベ ッ ド ハ ウ ス 27: 栽培 環境 制御 型 温室 
8 鉄骨 造 



















































































電設 備 (キュ ー ビ 狼 式 受 変 電設 備 (キュ ー ビ 外 式 ) 受 変電 設備 (キュ ー ビ 
動 火災 報知 設備 人 冷暖房 設備 ( 温 風 ブ 
弱電 設備 (拡声 ) 排水 設備 (浄化槽) 
冷暖 房 設備 (FF スト - ア 
給水 設備 (水道 
設備 (浄化 模 ) 

給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯河 
が 2 設備 液化 石油 が カ 






























































































































































目立っ た 劣化 は なみ られ な い 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
対象 外 



































































































































































































































H の 可能 必 
I (60 点 以 」 
































































































































評 価 | 計画 的 な 維持 管 下 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 、 施 | 計画 的 な 維 
結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 
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2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 大 規模 修繕 等 に より 長寿 命 化 を 図り 、 施 設 機能 を 維持 する 。 





























社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
県 の 農林 水産 業 、 食 品 工業 等 の 産業 振興 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 管理 を 行っ て いく 。 





















































公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 試 験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ H に は 適さ な い 。 




























































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 

(1) 、 長 寿命 化 等 対策 の 方 向 性 

経年 劣化 が 見 られ る 備 所 の うち 、 緊 急 人 い 電 気 ・ 空 調 設備 の 更新 を 優先 

対策 を 図る 

建築 後 20 年 以上 が 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点 検 や 日 常 点検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把 所 

計画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 を 図り な が ら 長 寿命 化 を 図る 。 

(2) 対策 の 内 容 

令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 








































































































































































































維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





ie 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


宮 至 





4: 水 視 育 苗 カ 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

















維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
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(2) 対策 の 内 容 続き 


erm 
(2020 年 度 ) 


令 和 3 年 度 
(2021 年 度 ) 


令 和 4 年 度 
(2022 年 度 ) 


(2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


mm 
ヽ | 
N 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 














キュ ー ビ ピクル 設 備 交 換 修繕 

中 央 監視 等 設備 機器 交換 
特殊 空調 設備 交換 
冷凍 庫 棟 設備 機器 交換 
温室 設備 機器 交換 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





境 調査 棟 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握) 





oo 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

















27: 栽 培 環 境 
制御 型 温室 














維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 



































鼻 額 
24, 631 千 円 
9, 596 千 円 

















H 内 訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 



























































124, 596 
































試算 の 一 例 で ある こと 。 






























































76, 000 








(13, 000 千 円 














港 


8, 000 千 
]) 
000 千 円 ) 




















E 度 (2024 年 度 ) ) 】 


円 











]) 






































麟 ぶ 半 配 耕 






































mc 

















半 紀 洪 の 光 敵 
5 


, 000 千 円 











a 
十 人 




















10, 000 






































, 000 千 円 




















5 














| 度 細 串 肘 虫 [上 
3 Eh 











a 




































































































































































本 
3 避 遇 洪 電 HS 吉 蜂 民 湯 上 IS 有 吾 時 必 間 H 3 











\ 半 義 甘 
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個 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 

































































園芸 4 




















































































































沿岸 南部 地域 の 気象 条件 を 活用 
災 津 波 に より 被災 し 、 



















































































































































































共 




































































216.13 ml 329.16 mf 
受 変電 設備 ュー-E~ 外 式 ) 
火災 報知 設備 弱電 設備 G 給水 設備 ( 加 圧 送水 
設 備 ( 拡 声 他 ) 冷暖 房 設備 (FFA ト 7 ・ ュ 等 ) 設備 ( 受 水槽 ) 
愛 房 設備 (FFX ト -7 ・ ュ 等 ) 機器 (7 ァ コ 人 ュ ニッ ト ) 
機 器 ( ワ ァ コ イス ュ ニット) 倫 水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 設備 浄化槽) 
F 水 設備 (浄化 槽 ) 給湯 設備 (か 2 湯 沸 器 ) 
給湯 設備 (か 2 湯 沸 器 ) が 2 設備 液化 右 油 が カ 
が 2 設備 (液化 右 油 が カ 
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財 埋 
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nl 
Tu 

1 








下田 














民法 
Nd 


忌 山 
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er 







































































農機 具 格 納 月 
















































































目立っ た 劣化 は 見 られ な い 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
指摘 な し 指摘 な し 





末 古 


は 
= 
レ 





























































































































































































































H の 可能 必 
点 以 」 



















































































総合 判定 






































評価 
結 果 | 設 E 持 。 設 E 持 能 を 維持 。 
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7 農業 研究 セン ター 南部 園芸 研究 室 



























































最終 更新 | 信和 3 年 3 月 


















































5: 軽量 鉄骨 
鉄骨 


耶 上 1 羅 









































































































































西 麻 





受 変電 設備 a- じ が 式 ) 
給水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 


排水 設備 (浄化 槽 ) 

















受 変電 設備 (ュー ビ 外 式 ) 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 


排水 設備 浄化槽) 








受 変電 設備 (ュー 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 模 ) 


























































































































目 立つ た 劣化 は 見 られ な い 




















目立っ た 劣化 は 見 られ な い 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
指摘 な し 指摘 な し 


















































































































































維持 管 』 

75: 代替 施設 な 

J 必 目的 利用 
総合 判定 ] 






























































































































































1 ⑯0 点 以上 ) 
『 管 理 維持 管理 

評価 | E 持 管理 に より 、 施 | 

結 果 | 設 機能 を 維持 




























































































計画 的 な 維持 
設 機能 を 維持 。 
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7 農業 研究 セン ター 南部 園芸 研究 室 
































最終 更新 






















































































8: パイ プ ハ ウス 

鉄骨 造 
争 上 1 階 地下 

菅 西暦 2013 





















































受 変電 設備 式 ) 受 変電 設備 が 式 ) 
設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
設備 ( 光 化 村 ) 排水 設備 (浄化 柄 ) 

























































































立っ た 劣化 は 見 られ な い 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
指摘 な し 






















































































































































































る 管理 


評 価 | 計画 的 な 維 下 
結果 | 設 機能 を 維持 。 
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7 農業 研究 セン ター 南部 園芸 研究 室 


2 対応 方 針 
(1) 基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 管理 長寿 命 化 を 















































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
岩手 県 の 農林 水産 業 、 食 品 工業 等 の 産業 振興 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 管理 を 行っ て いく 。 
























































公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 試 験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ H に は 適さ な い 。 




























































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 


現時 点 に お いて 大 き な 故 障 等 は 見 られ な い が 、 定 期 点 検 や 日 常 点 検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把 
、 計 画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 を 図り な が ら 長 寿命 化 を 図る 。 


② 対策 の 内 容 
令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 































































































維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 







































































H 内 訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 令 E 度 (2024 年 度 ) ) 】 
ーー 訳 

















897 千 











その 他 ポ 
その 他 * 
その 他 % 
その 他 ポ 











897 千 




















897 千 














I I 


ed 











897 千 円 
※ 試算 の 一 例 で ある こと 。 
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7 農業 研究 セン ター 南部 園芸 研究 室 


ーー 


A 
店 た ーー EE 
和 築 延 床 


階数 


| ユエ ーー | 定年 用 


個 





設 


別 施 

























































































区 








山間 地域 に 























こ お け る 生産 性 ・ 
品種 育成 、 地 域 の 立地 特 
地域 及び 水田 農業 へ の 土地 利 




















令 和 3 


























時 新人 で 和 ら Fa 





良 研 究 モン ター 県 北 農業 研究 所 


下地 面積 | 48.936.00 本 


LE 1 





収益 属 
生 を 活用 し た 野 3 






































の 安定 生産 技術 開発 等 を 行っ て いる 。 
1 施設 内 建物 の 概要 


ーー 





























1, i 44 ml 





晶 


2, 795. 52 



































0 

















、 陽 設備 (屋外 
設備 ⑦" ィ ー ゼ ) 

















動 火災 報知 設備 、 





i 
)e 


非常 i 


訂 設 備 
- 動 炎 災 報知 設備 
非常 警報 設 












































内 交換 設備 









































弱電 設備 (電気 時 


エレ へ 


計 、 拡 声 、 ル 共同 受信 他 ) | 給水 設 


弱電 設備 (拡声 ) 














火 設備 (粉末 消火 ) 























a 
菜 の 安定 生産 技術 及び 省 カ 化 技術 の 確立 、 





呈 ( 高 置 水槽 方 式 ) 


向け 


型 作 目 の 導 入 に 関す る 研究 及び 特 





、 水 稲 ・ 

















雑 栽 の 高 付加 1 





























産 作物 (雑穀 














3: 作物 収納 舎 
鉄骨 千 
地上 階 地下 - 階 
























































1 
693.16 mf 687.06 m 
電灯 設備 
H 動 火災 報知 設備 
非常 警報 設備 
弱電 設備 (拡声 ) 
冷暖 房 設備 (FF ス A ト - プ 等 ) 
設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 



































給水 


"- ヶ - 設 備 ( 乗 用 EV) 消 
冷暖 房 方 式 (中 央 式 冷暖 房 、 ェ 7 ュ ツ 等 ) 給湯 設 
熱源 設備 ( 直 吸 収 冷温 水 機 、 冷 却 塔 (開放 式 )) が 
調 機器 (z= ト 形 、 フ ァ ン ソコ ュ イル ニッ ト ) 消 
: 1 重 骨 御 設備 (中 央 式 監視 制御 ) 

設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 

設備 (浄化 構 ) 

給湯 設備 (中 央 式 : 真 空 式 温水 発生 
が 2 設備 (硫化 石油 が 
消火 設備 (屋内 消火 栓 、 
庁舎 ・ 事 務 所 























蛋 (局所 式 : が X 湯 酒 
ョ (液化 石油 が 
粉末 消火 ) 











2 設 
火 設備 























































































































器 、 が 2 湯 沸 器 ) 






































i 火 ) 





粉末 



















































































屋根 経年 劣化 、 壁 ・ 床 ひび 


指摘 な し 


、 屋 根 経 年 劣化 他 














動 火 災 報 知 設備 ・ 非 常用 放送 設備 劣化 | パー イダ"- 動 作 不 
冷温 水 発生 機 部 品 要 交 換 指摘 な し 











































































































































































































































































































MM MM な 大 規模 修 * 
設 機 上 を 維持 。 


9 な 大 規模 修 
設 機能 維持 。 2 


| 
維持 り 、 
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個 別 施 設計 画 ( 個 票 ) 
し 王 ヨミ ーー | 吉 定 月 | を 85』 | 生音 相 間 | を SE3 






















































































1 電 内 内 給 物 9 橋 寺 (続き ) 
番号 : 名 称 名 称 ーーーー 5: 殻 物 乾 燥 ・ 作 物 調査 棟 
旨 


造 鉄骨 
内 数 上 還 上 2 階 上 


Ei 82 本 

自動 火炎 報知 設備 H 動 火災 報知 設備 H 動 火災 報知 設備 

非常 警報 設備 常 警報 設備 非常 警報 設備 

弱電 設備 (拡声 ) 弱電 設備 (拡声 ) 弱電 設備 (拡声 ) 

冷暖 房 設 備 (FF ス ト -7 等 ) 冷暖 房 設備 (FFX ト - ア 7 等 ) 冷暖 房 方 式 (FF2 ト -7 等 ) 
給水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 谷 水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
給湯 設備 (局所 式 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
"2 設備 液化 石油 が カ "2 設備 液化 石油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 










































































































































































































































































































































































































































































屋根 経年 劣化 、 壁 ・ 床 ひび 震 雨 樋 一 部 破損 、 壁 ・ ト 寺 | 経年 劣化 、 壁 ・ 床 ひび 割 


指摘 な し 外壁 材 破損 、 外部 障 
割れ 、 換 気 扇 




























































































































































































































































































評価 | 計画 的 な 大 規模 修 的 な 大 規模 修 * 的 な 大 規模 修 * 
結 果 | り 9、 施 設 機能 維持 、 施 設 機 能 を 維持 。 、 施 設 機 態 を 維持 。 
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個 別 施 設計 画 ( 個 票 ) 
| 番 号 | 8 "  。 。 | 策定 年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 
農業 研究 セン ター 県 北 農業 研究 F 




























































































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 












































: 8: 和枝 格 和 


構 造 $ 鉄骨 造 鉄骨 造 
階 数 | 階 地下 - 階 | 地 上 1 階 地下 - 凶 上 1 階 地下 - 


造 
『 摩 1997 年 3 月 
273.68 ml 253.68 m 
電灯 設備 電灯 設備 電灯 設 
H 動 火災 報知 設備 上 動 火 災 報 知 設備 給水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 
非常 警報 設備 常 警報 設備 
弱電 設備 (拡声 ) 弱電 設備 (拡声) 

給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 倫 水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
消火 設備 (粉末 消火 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 


























































































































































































































































































































農業 試験 研究 用 肥料 の 保管 農機 具 格 納 月 
店 楽 大 款 の 保管 
























































EE 劣化 、 壁 ・ 床 ひび 割れ 他 | 屋根 経年 劣化 、 ・ 床 ひび 割れ 他 | 屋根 経年 劣化 、 璧 ひび 割れ 、 網 戸 一 部 剥が れ 
ま ・ 桁 此 ^ 外部 鉄骨 柱 北 ^ 指摘 な し 
























































































































































































































































J の 可能 導 


1 : | 用 ] 
2 次 評価 


0 点 
総合 判定 | 修 線 優 


評 価 | 計画 的 な 大 規模 修 次 計画 的 な 大 規模 修 紹 計画 的 な 大 規模 修 紹 
結 果 | り 、 施 設 機能 を 維持 。 り 、 施 設 機能 を 維持 。 り 、 施 設 機能 を 維持 。 





\ 












































1 8 農業 研究 セン ター 県 北 農 業 研究 所 





























最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 


































































































12: 史 扱 け 小 必 
木 


鉄骨 造 造 
































凶 上 1 階 地 下 - 階 | 地 上 1 階 地下 - 階 
西暦 1997 年 3 月 
108.00 mT| 102.00 mf 122.50 ml 122.50 mf 
電灯 設備 電灯 設備 

冷暖 房 設備 ( 温 
給水 設備 ( 加 圧 送 7 
消火 設備 (粉末 消 
































































































































堆肥 を 常時 保 入 


















































屋根 経年 劣化 、 壁 ひび 割れ 、 網 戸 一 部 剥が れ | 外 内 壁 に ひび 割れ 、 有 梁 "| 外 壁 に 容 、 深 等 に 比 "、 屋 根 経年 劣 
温室 設備 不具 合 他 G 対象 外 































































































































































































































































































総合 判定 


評 価 | 計画 的 な 大 規模 修 次 計画 的 な 維持 管理 6 計画 的 な 大 規模 修 紹 
結 果 | り 、 施 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 り 、 施 設 機能 を 維持 。 






























































SN 8 農業 研究 セン ター 県 北 農 業 研究 所 


個 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 
| 番 号 | 8 。 | 策定 年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 | 
農業 研究 セン ター 県 北 農業 研究 所 























































































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 























ィング ク リート 
階 地下 


年 









































254.73 mf 254.78 mf 























災 報 知 設備 
旨 設 備 (z レ ヒビ 共同 受信 ) 
設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
設備 (公共 下水 道 ) 
設備 (局所 式 : が 2 湯 : 
ョ (液化 石油 が 

設備 (粉末 消火 ) 



































































































































紅 帯 用 7/9 戸 
単身 用 8/9 戸 










































































梁 カ ワッ ク 、 非 常用 照明 不良 
















































































































































































総合 判定 借 ・ 改 修 愛 先 度 維持 管理 





















































計画 的 な 維持 管 
E 持 。 設 機能 を 維持 。 
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2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 大 規模 修繕 等 に より 長寿 命 化 を 図り 、 施 設 機能 を 維持 する 必要 が ある 。 





























社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
県 北 、 中 山間 地域 に お ける 技術 開発 及び 経営 支援 並び に 北 い わ て の 農業 を 担う 人 材 育 成 の 拠点 施設 と し 






































9 適切 な 維持 管理 を 行っ て い く 0° 

















(3) 公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 試 験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ H に は 適さ な い 。 




























































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 
経年 劣化 が 見 られ る 箇所 の うち 、 故障 等 に よる 影響 が 大 きい 屋根 の 補修 ・ 塗 装 、 電 話 交換 設 1 
旋 先 し 対策 を 図る 。 
建築 後 20 年 以上 が 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点 検 や 日 常 点検 等 に より 施設 の 劣 所 
計画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負担 の 平準 化 を 図り ながら: 


(②) 対策 の 内 容 













































































































































































屋根 補修 ・ 塗 替 テ シ 負 電話 交換 機 更新 





屋根 補修 ・ 塗 替 














屋根 補修 ・ 塗 替 

















維持 管理 (劣化 状況 の } 








維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
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] 内 訳 ( 令 和 2 年度 (2020 年 度 E 度 (2024 年 
算 額 

9, 362 千 円 | その 
4, 046 千 円 | その 
13, 046] 


























































































































16,046 千 円 洒 甘 剥離 、 縛 1 12.000 













































































16,046 千 円 演 現 ま 鍵 補 修 て 浴 12.000 
その F 補 







































































試算 の 一 例 で ある こと 。 
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個 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 
| 番 号 | 9 " 。 | 策定 年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 
農業 研究 セン ター 畜産 研究 所 
浴 沢 市 砂 込 737 番 1 敷地 面積 
都市 計画 区 域 | 都市 計画 区 域内 | 防火 地域 用 途 地域 
』| 本 県 農業 生産 額 の 過半 を 占め る 畜産 業 の 振興 及び 畜産 農家 所 得 向上 の た め 、 効 率 的 な 家畜 飼 
養 技術 の 開発 に 直結 する 試験 研究 を 行う こと を 目的 に 設置 。 
\ 、 玩 の 飼養 管理 、 家 畜 に 給与 する 牧草 サイ レー ジ 用 の 飼料 





















































































































































生産 、 家 畜 工 月 



































2: 農業 機械 
鉄骨 
凶 上 1 階 地 下 - 紀 上 1 階 地 下 - 5 
210.54 mm 210.54 m 567.96 il 
電灯 設 電灯 設備 電灯 設備 
給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
































































































































































































































農機 具 格納 月 










































































柱 基部 腐 仙 、 一 部 4 イ 7 不良 | 支柱 基部 腐 租 、 一 部 2 イチ 不 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
上 材 に クッ ク 外壁 シル 劣化 、 仕 上 材 破 損 対象 外 




































































































































































































































































度 見 : 利用 の 可能 性 
2 次 評価 I (60 点 以上 ) 

総合 判定 | 維持 管理 
評 価 | 計画 的 な 維持 管理 、 施 | りな 維 お _ 計画 的 な 維持 和 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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個 別 施 設 計 画 
人 






























































: 種苗 生産 棟 
鉄骨 
階 地下 - H 地上 1 階 地下 
1 年 : 西暦 1987 

















































































































電灯 設備 用 
















































































目立っ た 劣化 は 見 られ な い 文 柱 基 部 腐 触 、 一 部 4 イ 聞 不良 | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
換気 扇 か が - 腐 鯉 、 防 水 ル 劣化 指摘 な し 




































































































































































































































































1 : ] の 可能 性 
合間 定 稚 持 管 穫 先 度 3 


評価 | 計画 的 な 維持 管 MYCE SRL 計画 的 な 維持 


計 ] 型 9 こ 多 繕 ・ 全 下 砂 衝 合 ロ る 人 狂 二 王 
結 果 | 設 E を 維 打 人 乾 し で る た め 、 修 繕 ・ 改 設 機能 を 維持 。 
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個 別 施 設計 画 ( 個 票 ) 









































[| oo | 最 更 























































































































階 地下 - i 地上 1 
1992 年 5 西暦 1993 
202 00 mT 202.00 mf 1| 247.32 247.32 mf 
| 打 人 電灯 設備 























(水道 直結 方 式 ) 
謝 (浄化 模 ) 
請 ( 屋 内 消火 栓 ) 







































































一 部 4197 不 良 、 ゲン 多 ナー- 卒 耗 
































見 られ な い 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 支 住 基部 腐 人 、 
対象 外 対象 外 





目立っ た 劣化 は 
対象 外 





















































































































































































































































し) 
可 肛 性 


I CN 上 
稚 持 管 珈 由記 朝 衣 先 度 墨 ・ 改 修 月 先 度 3 







































































如 全 定 


評価 
結果 


た を 三 ん GE ゴ Ne 
すり リ 所 " 思 ヽ ロ 5 + ゴ ヽ 季 繕 ・ 改 


本 
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9 農業 研究 セン ター 畜産 研究 所 









































最終 更新 | 令 和 3 年 3 

















1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
15: 新 実験 
木 造 


1 ぞ ド 
構造 木 造 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 
階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 地 上 1 階 地下 - 階 地 上 1 階 地下 - 


電灯 設備 電灯 設 
給水 設 道 直 結 方 式 准 暖 房 設備 ば カッ 等 ) 

請 ( 水 道 直 結 方 式 ) 
設備 (浄化 模 ) 

設備 (局所 式 : が 2 湯 肖 
』 (液化 石油 が 

設備 (粉末 消火 ) 








































































































































































































































































































鯉 、 一 部 2 イ 聞 不良 x 人 触 、 一 部 スイ 不良 | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 





















































































































































1 次 評価 



















































































\ 
ソ 









































総合 判定 | 修二 〔 5 用 区 ・ 叙 先 度 3 

ま 筑 当時 に 比べ 乳 生 の 体形 が | 人 a 
大 型 化し て いる た め 、 修 繕 ・ 改 MM 
修 が 必要 修 が 必要 り 、 施設 機能 を 維持 。 



































37 了 
































最終 更新 | 令 和 3 年 3 
























































儲 購 * 造 鉄骨 造 鉄骨 造 
好 上 1 階 地下 - 好 上 1 階 地下 - 好 上 1 階 地下 - 
西暦 1993 年 2 西暦 1993 年 西暦 1995 年 


340.00 nti 340.00 mf 


























































































































受 変電 設備 ( 



































設備 月 
証 (0 か 2 湯 沸 器 ) 
消火 設備 (粉末 消火 ) 





























































































































目立っ た 劣化 は 見 られ な い 支柱 基部 腐 租 、 一 部 メイ ッ チ 不良 | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
対象 外 屋根 裏 下地 木 毛 版 に 漏水 バ 対象 外 
















































































































































































































































































用 ] 
2 次 評価 I (60 点 以上 ミュ 以 」 
理 優 寺 管 末 8 








総合 判定 











先 度 3 



















































































評 価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 
結果 | 設 機能 を 維持 区 機能 を 維 聞 設 機能 を 維持 。 
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個 別 施 設 計 ミー ( 財 Rt ) 
| 符合 ラッ | 人 定年 月 | 人 和 3 年 3 | 生 終 更新 
RE 











































































































17: 肉牛 部 管理 材 
ゃ 鉄骨 ゃ 

階 地下 - 階 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 

1995 年 12 月 西暦 1995 年 12 月 本 護 







































































i ] 形 ) 受 変 電設 備 ( 屋 内 形 : そ の 他 ) 
設備 (粉末 消 直 i 電灯 設備 
准 脱 ア 等 ) 冷暖 房 設備 (FF スト -7 ・ ェ ア ュ 等 ) 
H (個別 制御 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
圧送 水 方 式 ) 排水 設備 (浄化 構 
汐 化 構 給湯 設 且 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
i 備 ( 流 油 が の 
油 が の 消 : i (粉末 消火 ) 
消火 ) 

































































































































































































































































































































































































































































老 化 度 目立っ た 劣化 は 見 られ な い IEF 式 4 トー 劣化 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
ォ オバ ~ RA ー 一 部 破損 、 内 装 仕 上 材 対象 外 対象 外 
部 破損 
































浴室 お 7 ラー、 室 内 照明 LED 化 



















































































































































































































































































上 た 


総合 判定 | 維持 較 人 維持 


評価 結 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 管 了 _ 計画 的 な 維持 和 
設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 
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9 農業 研究 セン ター 畜産 研究 所 















































最終 更新 | 信和 3 年 3 月 











種 



























































鉄骨 : っ 5 ン 
階 数 | 地上 1 階 地 下 - 1 } 上 階 
』 暦 1995 年 12 月 


ET 
受 人 変電 設 













































































































































































形 : そ の 他 ) 





冷暖 房 設 備 (z7 ュ ッ 等 ) 1・ 放 熱 機 器 

給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
消火 設備 (粉末 消火 ) 給湯 設備 (局所 式 ) 

"2 設備 液化 石油 が カ 
肖 火 設備 (粉末 消火 ) 


























FFX ト -7~ ・ ア ュ ン 等 ) 
圧送 水 方 式 ) 
液化 石油 が 

設備 (粉末 消火 ) 


























































































































ーッ pt 






































目 立つ た 劣化 は 見 られ な い 
対象 外 























目 立つ た 劣化 は 見 られ な い 
対象 外 





目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
対象 外 












































































































































































































































総合 判定 午 ・ 優先 












































評 価 | 計画 的 な 大 規模 修繕 等 に よ 計画 的 な 維 
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施 


















































号 


番号 : 名 称 
構 人 造 
階 数 | 地上 

年 

















階 





階 地下 


年 12 月 


1995 








受 変 電設 備 ( 














内 形 : そ の 他 ) 











= コ 3 





電灯 設 















































消火 設備 (粉末 消 


立っ た 劣化 

















は 見 られ な い 














主導 
行間 























書 貴 育 舎 
造 


階 
12 月 
659.36 m 
: キ ュー ビク ル 式 ) 











24: 養豚 施設 分 
鉄骨 

階 地下 
1995 年 












































地上 


階 地下 
西暦 


1995 年 


地上 


西暦 12 月 














設備 (屋内 形 


















































7 等 ) 


























\ 備 (FFX 
揃 ( そ の 他 ) 
設備 (水道 直結 方 式 ) 
化 槽 
































給水 設備 O 


消火 設備 (お 










































































Hs 


設備 




































































畜舎 (分 尋 ・" 
最大 60 頭 収容 















































金属 壁面 一 部 腐 触 、 照 明 器 具 一 部 故障 他 














よ 見 られ な い 





目立っ た 劣化 ( 




















金属 ^ 祝 か ら 漏 水 あ り 


ユル レ 。 





対象 外 








































































































































































































総合 判定 


評 価 
結 果 








































































































計画 的 な 維 
維 EE 


To 






































画 的 な 大 規模 修 六 上 


用 

















機能 を 維持 。 
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個 別 施 設 計 邊 し 便 ーー 



































































































































Ep た 本 
業 
1 ョ ーーー ニー テーー 
26: 交配 豚舎 27: 養豚 施設 雄 産 

構 造 鉄骨 和民 鉄骨 造 鉄骨 

階 数 | 地上 1 階 地下 階 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 1 階 地 


| 竣工 年 | 西暦 1995 年 12 月 | 西暦 1995 年 12 月 | 西暦 
326.48 ml 326.48 m| 318.08 mT| 318. 08 ub | 
有用: キュー ビ クル 式 ) 受 変電 設備 (屋内 形 用 : キ ュー ヒビ クル 式 ) 
電灯 設備 1 
7 等 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 冷暖 房 7 等 ) 
排水 設備 (浄化槽 熱源 設備 (その 

設備 (水道 直結 方 式 ) 

設備 (浄化 構 
設備 G 液 化石 油 が カ 


1995 年 

















































































































































































































































































































































































































































































































畜舎 (分 姓 ・ 足 育 に 使用 ) 畜舎 ( 繁 養 に 使 
最大 20 頭 収容 約 10 頭 収容 
※2020. 2 現在 且 と し て 使 


































































































金属 壁面 一 部 腐 触 、 照 明 器 具 一 部 故障 他 | 金属 壁面 一 部 腐 角 、 照 明 器 具 一 部 障 他 | 金属 壁面 一 
対象 外 








部 腐 仙 、 照 明 器 具 一 部 牙 障 他 












































宗 )| 高 


















































































































































































































































総合 判定 | 維持 管 到 


評価 | 計画 的 な 維 所 

















































































































計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 計画 的 な 維持 党 
結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 


TFo 
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階 | 地 
1996 年 3 
573.39 ml 540.00 nf 
(屋内 形 : 和 ー ビ 多 式 ) 

















個 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 

| 番 号 | 9  。 | 策定 年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 
業 6 所 行政 財産 
1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 

28: 養豚 施 定 舎 29: 円 形 発酵 村 棟 
構 人造 鉄骨 造 鉄骨 造 鉄骨 
階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 地 上 1 階 地 下 - 1 了 

本 

573.39 mil 


則 階 地下 
月 暦 


千 
Sn 階 
540.00 mm 


400.00 mil 
アア 等 ) 

















備 (FF ス 
i (その他) 
靖 ( 水 道 直 結 方 式 ) 
設備 G 兆 化 槽 
が 2 設備 (液化 石 : 






































400.00 m 































































































が か 























畜舎 (育成 ・ 繁 養 に 使用 
最大 150 頭 収容 




































































属 壁 面 一 部 腐 触 、 照 明 器 具 一 部 攻 障 他 
対象 外 























、 一 部 4 イザ 不 




























































































































































































総 合 


小心 口 判 定 


評 価 
結 果 



























































維持 管 末 

































































_ 計画 的 な 維 # 
















































































時 過程 で 異 音 の 発生 が 
、 修 繕 ・ 改 




















優先 度 3 
ら 発生 する アン モニ ア 
9 和食 が 見 られ 、 修繕 ロ 
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個 別 施 設 本 ミー し 便 人 
Ep た 本 
業 







































































行間 














1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
番号 : 名 称 | 31: 製品 置場 32: 肉質 調査 棟 (養豚 ) 


構 造 鉄骨 造 鉄骨 造 木 
階 数 | 地上 1 階 地 下 - 階 地 上 1 階 地下 - 階 | 地上 1 階 地 下 - 隊 
| 竣工 年 | 西暦 1996 年 3 月 | 西暦 1996 年 3 月 | 西暦 1995 年 9 月 


生 ・ 誠 400.00 ml 400.00 | 169.10 mWl 169.10 mf| 449.80 ml 430.92 mf 
電設 備 (屋内 形 : ネ キュービクル 式 ) | 受 変 電設 備 ( 屋 内 形 ) 


受 備 電灯 設備 
愛 房 設備 (FFX ト - プ 7 ・ ェ 7 コン 等 ) | 給湯 設備 加 圧 送水 方 式 ) 
空調 機器 z= ッ ト 形 ) 給湯 設備 (か 2 湯 漠 器 ) 
設備 (水道 直結 方 式 ) が メ X 設 備 ( 統 化石 油 が る 
設備 (浄化 構 消火 設備 (粉末 消火 ) 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 






































































































































































































































































































































貯蔵 庫 (堆肥 作業 室 ( 豚 の 枝肉 調査 に 使 













































































x 柱 基 部 腐 触 、 一 部 他 不 良 | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い ドド ャ ゥ ター 不具 
生 27y2、 軒 天上 仕上 材 及 び 外 | 対象 外 シャック - 不 具 
剥離 



































高 一 
: B 異 常 有 (経過 観察 ) 高 








































































































施設 な し 
的 利 可能 性 な し 








































































































































































































総合 判定 






































評価 を アンテ ニア | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 





計画 的 な 維持 和光 





































































































44 = 
9 農業 研究 セン ター 畜産 研究 所 


個 別 施 設 計 ミー し 便 人 
月 
業 






































最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 
財産 区 分 生 下 財政 















































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
34: 直接 検定 牛舎 35: 間接 検定 牛舎 
構 造 木 造 木 造 木 
. 階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 1 階 地 下 - 階 | 地上 1 階 地下 
| 竣工 年 | 西暦 1995 年 12 月 


西暦 1995 年 9 月 西暦 1995 年 12 月 
下記 698.56 mi 673.92 m| 805.45 ml 777.24 mf | 


設備 (屋内 形 ) 受 変電 設備 (屋内 形 ) を ほ 条 設 1 i 

電灯 設備 電灯 設備 冷暖 房 設 備 (FF スト -7 等 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
消火 設備 (粉末 消火 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 給湯 設備 ⑰ 2 湯 沸 器 ) 

i (液化 石油 が 

設備 (粉末 消火 ) 




















36: 多胎 妊娠 牛舎 







































































































































































































































































































































































老 化 度 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
対象 外 

















排水 ? 侯 漏水 、 排 水 つ 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
漏水 、 排 水 つ まり 対象 外 

























































































































































































































































































総合 判定 


























任 よ 年 往 
N 


































































































評 価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 i : 


持 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
















































































計画 的 な 維持 和光 





























45 


設 


施 















































号 


1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
37: 哨 育 育成 牛舎 











番号 : 名 称 
構 造 木 造 
地上 階 地下 


階 数 
| 竣工 年 | 西暦 1995 12 月 | 西暦 


年 
296.46 mf 




















府下 

















行基 財産 











階 地下 


階 | 地上 1 - 階 
695.68 ml 667.44 本 
受 変電 設備 (屋内 形 ) 


階 地下 


1995 年 12 月 



































建築 : 延 床 | 312.82 mil 
電灯 設備 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 





























区 ) 























px 用 


電灯 設備 























給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 


























消火 設備 (粉末 消火 ) 




















給湯 設備 
火 設 


『( 加 圧送 水 方 式 ) 











給水 設備 




















消 (粉末 消火 ) 


i 火 設 備 


























無 圧 式 温水 発生 | 





局所 式 : 














火 ) 





穫 (粉末 消 








Y 出 
消火 設 






































は 見 られ な い 











立っ た 劣化 






































象 外 



























































































































































































































































る 仁王 至 


























総合 判定 


評 価 
結 果 




















計画 的 な 維 


設 機能 を 維持 。 








































































































計画 的 な 維 


設 機能 を 維持 。 




















困 的 な 大 規模 修繕 等 ( 














維持 。 














機能 


46 


個 別 施 設 計 ミー し 便 ーー 
Ep た 本 



















































































号 
業 行間 


西 公 に 会 16 ・ 41: ーー 


策 造 木 造 
皆 遂 地上 1 階 地下 階 | 地 上 の ーー 


階 数 白 
西暦 1997 年 1 月 | 西 礎 57 年 1 月 | 西暦 7 年 1 月 
:・ 延 木 | 2 2 


134.64 nf 134.64 m 134.64 mi 134.64 m 134.64 mi 134.64 m 


42: ーーーー 21 号 


























ーッ 





三 ル 本 


電灯 設備 設 

給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) | 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) | 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 漠 器 ) 
が 2 設備 G 夜 化石 油 が が メ X 設 備 ( 入 化石 油 が る "2 設備 GG 液化 石油 が 




























































































































































































































































































職員 公 舎 
a 
17 号 棟 : 空 室 (H27~) 19 号 棟 : 入 居 中 
















































































立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
け 象 外 対象 外 対象 外 



































































































































































































































M 満 ) 
稚 持 優先 度 6 













































































総合 判定 
三 天 
結果 紫 能 の 維持 が 必要 。 能 能 の 維持 が 必要 。 幾 能 の 維持 が 必要 。 



























































47 = 
9 農業 研究 セン ター 畜産 研究 所 


個 別 施 設 計 ミー し 便 ーー 
Ep た 本 






























































号 
業 行間 























1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 











43: 西 公 舎 22・23 号 44: 号 45: ーーーー 27 号 
構 人造 木 造 
階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地 上 a Rm 全 地下 還 


134.64 ml 134.64 本 8 {| ; ? 134.64 ml 134.64 mf 


ーッ 






































電灯 設備 電灯 設備 
給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) | 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) | 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
が 2 設備 液化 石油 が が 2 設備 液化 石油 が 2 設備 液化 石油 が 









































































































































































































































職員 公 舎 
22 号 棟 : 人 
23 号 棟 : 空 室 (H28~) 























































































































立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
け 象 外 対象 外 対象 外 




















































































































































































































満 ) 
総 合 判 定 性 すげ レ S 中 す 守 レ S3 性 すげ 一 優先 度 6 
































































































































三 天 
結果 能 の 維持 が 必要 。 能 の 維持 が 必要 。 機能 の 維持 が 必要 。 
下品 
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個 別 施 設 計 ミー し 便 ーー 
Ep ま た 本 







































































号 
RE 














1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
46: 西 僚 舎 28-30 号 46: 束 燥 舎 


号棟 (和牛) 
構 造 木 造 鉄骨 造 鉄骨 造 
隊 数 | 地上 」 陸地 下 - 敵 地 上 」 訂 地 下 - 開 地 上 」 北 電 下記 


135.39 ml 135.39 本 | 198.59 ml 187.29 ml 448.00 mm 360.00 


ヨル 
















































































電灯 設備 
給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 消火 設備 (粉末 消 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 

が 2 設備 液化 石油 が 




















































































































職員 公 舎 

28 号 棟 : 入 居 中 
(H28~) 
(H27~) 
























































立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い | ヤー ほつれ ・ 開 閉 不 可 
象 外 が - ド ボール 発 錆 リ イ ヤー ほつれ 

















































































































































































































































































































穫 見 : 7 - 台 目的 利用 多目的 利用 
2 次 評価 | IV (40 点 未満 ) G's ED I (60 RE 


総合 判定 | 維 生 大 6 | 維持 較 維持 
















































































評 価 a bE さい 計画 的 な 維 ~ 時 こ WY 人 
2 の 弘 長 ル 妥 。 a AI GE 3) % | る 侍 王 E 
結果 化 前 の 維持 が 必要 。 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 


計画 的 な 維持 和光 
















































































49 eo 


個 別 施 設 計 ミー し 便 ーー 
Ep た 本 
























































号 
| 施設 名 | 農業 





























本 造 造 リー 
階 数 a 階 | 地 上 階 地下 。 間 
138.49 ml 133.39 m| 288.00 mil 288.00 mm 1.267.77 ml 2,238.26 mm 
電灯 設備 電灯 設備 受 変電 設備 (キュ ー ビ 欠 式 ) 
設備 (水道 直結 方 式 ) 発電 設備 1- ゼ ぜ ) 、 電灯 設 
自動 火災 報知 設備 、 非 常 警報 設 
内 交換 設備 
設備 (電気 時 計 、 拡 声 他 ) 
設備 (人 和 荷 用 EV) 
設備 (中 央 式 冷暖 房 、 ザ ュ ツ 等 ) 
熱源 設備 (真空 式 温水 発生 器 、 冷 却 塔 ( 密 閉 式 )) 
空調 機器 = 小形 ) 
動 制御 設備 (個別 制御 ) 
設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
設備 (浄化 模 
『 疹 (局所 式 * が 2 湯 沸 器 ) 
油 が 
消火 ) 































































































































































































































































































































































































































































































征 基 部 腐 触 、 一 部 グイ 聞 不 良 | 支 村 、 一 部 スイ ッ チ 不良 | 窓 開閉 不良 、 ね ー ビ 2 外壁 一 部 腐 触 他 


し ン 
































































































































































































































































































































総合 判定 | 修繕 度 先 度 区 緒 ・ 改 修 
評価 |, 圭 築 当時 に 比べ 乳牛 の 体形 が | 経年 劣化 に よる 壁 、 住 等 の 所 
3 昌 大型 化 し て いる た め 、 修 拉 ・ 故 | 老 が 見 られ 、 修 繕 ・ 改 修 が 必 | iN IN 
中  | 修 が 必要 。 維持 。 






























































50 ー 


個 別 施 設計 画 ( 個 票 ) 


ロ 又 
| 番 号 | 9 。 | 策定 年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 
業 6 所 






















































































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 


53: 乾 草 庫 2 号棟 ( 乳 ) 






























































舎 
階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地 上 1 階 地下 - 階 
624.91 ml 624.91 ml 416.00 mm 360.00 mi 
受 変電 設備 (屋内 形 : キ ュー ビ ~ 欠 式 ) 用 
電灯 設備 肖 火 設備 (粉末 消火 ) 
給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 模 




































































































































































畜舎 ( 雌 受 雄 朋 を 繁 養 に 使用 ) | 貯蔵 庫 ( 乾 草 及び 作業 機 の 保管 ) 
約 30 頭 収容 保管 供給 通年 




































































老 劣化 度 調査 [内壁 剥 が れ 、 照 明 器 具 一 部 融 障 他 | 目 立っ た 劣化 は 見 られ な い 
定 ’ 8、 屋根 及び 柱 


























邊 7 




































































次 評価 | 維持 管理 
E| 75: 代 杯 馬 設 









































































































































総合 判定 諸 ・ 維持 管 








評 価 _ 計画 的 な 維 # 
結 果 | り 、 施 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 





















































51 = 
9 農業 研究 セン ター 畜産 研究 所 


2 対応 方 針 
(1) 基本 的 な 方 針 
適切 な 試験 研究 環境 を 確保 し 、 音 産 研究 所 の 試験 研究 の 推進 に # 計画 的 な 大 規模 修 織 
り 長 寿命 化 を 図り 、 施 設 機能 を 維持 する 。 








































































































(2) 社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
家畜 の 飼養 技術 開発 の 拠点 と な る 施設 を 適切 に 維持 















































の 振興 に 寄与 する 。 


(3) 公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 試 験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ H に は 適さ な い 。 




























































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 


隊 























HY 








影響 が 大 きい 「 堆 肥 処 理 施設 」 や 「 豚 舎 及び 
ヽ 」 憂 グ る 。 
謝 さ れ た 設備 で も 20 年 以上 経過 、 卒 試 

、50 年 以上 経過 し て いる も の も ある た め 、 定 期 点 日 常 点 検 等 施設 の 劣化 状況 の 把 
画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 準 長寿 命 化 を 図る 。 




































































度 
I ド 珍 


滋 ③ 当 9 




























































































































































































rt 午 















































維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計画 の 検討 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
人 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計画 の 検討 


10 : フ リー- ス トー ル 床 ・ 給 水 機 等 修繕 
邊 合 ここ 


11: フ リー スト ー ル 
和合 


床 ・ 給 水 機 等 修繕 


12: 体 外 受精 技術 研 
究 棟 ( 新 実験 棟 ) 床 面 修繕 


iP 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


生計 大 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
52 

















9 農業 研究 セン ター 畜産 研究 所 


(2) 対策 の 内 容 続き 
令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


19: 状 鶏 施設 環 
境 育種 研究 醒 除 糞 機 修繕 床 面 修繕 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 











維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


除 糞 機 修繕 床 面 修 繕 
除 糞 機 修繕 
25: 養 豚 施設 


環境 晴 維持 管理 (劣化 状況 の 把 所 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把 所 ) 

















維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





携 振 機 の 修繕 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計 











維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





34: 直 接 検 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


定 牛舎 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

















el 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


38: 肥育 試 
験 牛舎 


8 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 











維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

















維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


53 





9 農業 研究 セン ター 畜産 研究 所 


(2) 対策 の 内 容 続き 
令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計画 の 検討 











維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


変圧 器 更新 | | 空調 設 受電 防水 シト 更新 | | 冷温 水 器 更新 ほか 























53: 乾 草 庫 2 
号棟 ( 乳 ) 





























E 度 (2020 





















































































































































padi + 
押 弄 ER 







































































ララ 3 
Hh 
Ne 
し 
ミエ 


トト うう 3 や 
PO 















































































































































































































































> ほ 修 繕 (1 
冬 (1,000 千 円 ) 
維持 補修 (10, 688 千 H 










































































試算 の 一 例 で ある こと 。 
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個 別 施 設計 画 ( 個 票 ) 
月 | 最終 更新 
邊 産 f 
盛岡 市 裁 川 字 大 の 平 40 敷地 面積 
画 区 域外 防火 地域 | 指定 な し |] 用途 地域 用 途 指定 な し 

本 県 農業 生産 額 の 過半 を 占め る 畜産 業 の 振興 及び 畜産 農家 所 得 向 上 の た め 、 効 率 的 
養 技術 の 開発 に 直結 する 試験 研究 を 行う こと を 目的 に 設置 。 

試験 研究 に 用 いる 肉 用 和牛 の 飼養 管理 、 農 家 か ら 寄 託さ れ た 牛馬 の 放牧 、 衛 生 管 理 を 
































































































































































































































農具 庫 及 び 肥 料 月 
造 | コン クリ ー ト ブロ ッ ク 造 木 千 
階 地下 - 階 地下 - 階 | 地上 階 

1968 年 12 月 



























































電灯 設備 受 変電 設備 受 変電 設備 ( 屋 
給水 設備 電灯 設備 電灯 設備 
消火 設備 (粉末 消火 ) 冷 隊 備 "等 給水 設備 
給水 設備 
給湯 設備 (か が 2 湯 沸 器 ) 
が 2 設備 液化 石油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 




















































































































































































































要 物 品 の 保管 等 ) | 実験 室 (牧草 の 水分 測 和 畜舎 (機械 類 の 保管 ) 
保管 庫 (牛馬 治療 用 薬 

























































































老 劣化 度 調査 f ア ンカ ー ボ ルト 及び ベー スズ ス 発 錆 | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 


定 期 | 屋根 裏 貼 材 剥 離 、 鉄 骨 部 材 等 発 | 対象 外 対象 外 
請 、 ブ レー ス の 一 部 切断 




















低 十 
: BB 異常 有 ( 経 過 観 祭 ) 低 


PT 
[ 


1 次 評価 
































































































































































































































































































































































































































評価 | 計画 的 な 継 _ 計画 的 な 維 計画 的 な 維持 第 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 
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最 時 
完 室 行間 













































































a 造 区 隊 コ ンク リー ト 
還 半 さす - ーー 地 上 階 地下 ” 背 
析 礎 960 年 2 月 
| 129. 60 mil 1 0 mT 244.00 ml 244.00 Ti 
4 1 電灯 設備 受 変 電設 備 (屋内 形 ) 
給水 設備 給水 設備 電灯 設備 
給湯 設備 ⑰ 2 湯 沸 器 ) 弱電 設備 (x レ ルビ 共同 受 
が メ 設 備 ( 入 化石 油 が る 冷暖 房 方 式 (FF ス ト -” 等 
消火 設備 (粉末 消火 ) 給水 設備 
給湯 設備 ⑰ 2 湯 沸 器 ) 
i (液化 石油 が 
設備 (粉末 消火 ) 






































































































































































































































































































































農具 庫 (牧草 地 管 理 機材 や 公 (病気 や けが の 放牧 生 の 務 室 兼 研 修 施設 (飼養 
] 車 の 保管 等 ) 施設 ) 宇 



















































































1 、 損 僧 目立っ た 劣化 は 見 られ な い | 屋根 腐食 、 外 壁 ク 5y ク 、 天 
| 対象 外 


















































































































































































































































































































































全 定 


評 価 | 計画 的 な 維持 管理 s 使用 見 込 が な いた め 、 用 途 廃 
結果 | 設 機能 を 維持 。 止 が 受 当 。 、 施 設 機 
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秋 号 IO 1] 和 和 月 | 久生 3 年 3 時 吉信 向う を 月 」 






































業 6 究 室 行間 



































本 造 汰 骨 3 
階 数 | 地上 ae 直 市 地上 人 ke 地下 

| 導 エ 年 」 由 全 res0 年 12 月 | 西暦 os0 年 12 月 | 西暦 還 年 12 月 
146.10 ml 146.10 本 | 200.00 nfl 200.00 nf| 345.00 mf| 345.00 本 
内 形 ) 電灯 設備 
1 毅 ( 松 末 消 





























































































































i (水道 直結 方 式 ) 
全 湯 設備 (⑰ 2 湯 沸 器 ) 

i (液化 石油 が 
設備 (粉末 消火 ) 


































































































収納 舎 ( 邊 飼料 及び 作業 機 の 保管 




























































































立っ た 劣化 は 見 られ な い 目立っ た 劣化 は 住 の 一 部 発 錆 、 ナ パー スー の 一 部 損傷 
象 外 対象 外 = 破損 他 






























































































































































: 本 Hi22 り 
的 利用 の 可能 性 な し 
















































































































































































総合 判定 | 維持 人 


評 価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維 ポ 
結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 
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秋 号 IO 1] 東生 月 | 信和 年 3 昭和 ら を 月 」 




































































業 6 究 室 行間 





gcP2Oimies 


本 造 
階 数 | 地上 間 下 上 a 0 


ー 上 | 
白 
| 竣工 年 | 西暦 os9 年 西暦 os9 年 12 月 | 西暦 150 年 2 月 
建築 : 延 床 | 526.50 ml 630 m 280.00 mi 280.00 mT| 447.12 ml 447.12 mi 
設備 (屋内 形 ) 消火 設備 (粉末 消 受 変電 設備 (屋内 形 ) 

























































































電灯 設 1 

給水 設備 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 

消火 設備 (粉末 消 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
が 2 設備 液化 石油 が 

消火 設備 (粉末 消火 ) 



















































































































































































































































































立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
け 象 外 対象 外 対象 外 






























































































































































































































































































































































































































































評価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維 # 、 施 | 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 


計画 的 な 維 
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秋 号 IO 1] 東生 月 | 信和 年 3 昭和 ら を 月 」 




































































業 6 究 室 行間 





千 
地上 音 下 机上 ee 階 | 地上 和幸 地下 


| 竣工 年 | 西暦 年 西暦 年 2 月 | 西暦 i 年 -12- 月 
生生 134.00 Ti ro m| 279.00 mi {| 599.88 ml 590.52 mf 


設 備 ( 屋 外形) 





















































給湯 設備 (局所 式 :# X 湯 沸 器 ) 
が 2 設備 液化 石油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 




























































































貯蔵 庫 ( 粗 飼料 の 発行 畜舎 
















































































立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
け 象 外 対象 外 対象 外 



























































































































































































































































































































































































































































評 価 | 計画 的 な 維持 管理 計画 的 な 維 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 


計画 的 な 維 お 



























































59 10 農業 研究 セン ター 間 産 研究 所 外山 研究 室 




















最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 












































究 室 財産 区 分 行基 財産 









































隊員 


策 造 造 2 = 
階 数 | 地上 地下 階 | 地 上 階 地下 敵 階 = ” 陳 


ーー 西暦 本 年 12 月 」 西 麻 0 年 12 月 NR 12 月 

332.64 ml ; 350.52 ml ; df 80 ml 133.05 mm 
受 変電 設備 (その 他 ) 受 変電 設備 (その 他 ) 
電灯 設備 電灯 設備 
消火 設備 (粉末 消 消火 設備 (粉末 消 2 





















































































































































































































































給湯 設備 (局所 式 : か 2 湯 沸 器 ) 
が メ 設 i が か 
消火 設備 (粉末 消火 ) 







































































貯蔵 庫 ( ト 光 ma ツ サイ ルー ジ ) 貯 蔵 庫 ( 乾 草 及 び 作 業 機 の 保管 ) 
















































































立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
け 象 外 外壁 及び シャ y タ - 枠 破損 対象 外 











































































































































































































































































































評価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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[生生 iV | 計 和 月 | mas 最終 更新 ha 
業 6 完 室 




































































本 造 造 

階 数 | 地上 間 還 衣 階 | 地上 
竣工 年 | 西暦 rooo 年 12 月 西暦 2000 年 12 月 
建築 : 延 床 | 303.60 | 303.60 枯 | 259.20 枯 | 259.20 Ti 
電灯 設備 
給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
消火 設備 (粉末 消火 ) 


























































































































立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
け 象 外 対象 外 




















































































































































































































総合 判定 | 維持 


評 価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維 お 
結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 























































































































| 10 農業 研究 セン ター 間 産 研究 所 外山 研究 室 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 大 規模 修繕 等 に より 長寿 命 化 を 図り 、 施 設 機能 を 維持 する 。 





























社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
家畜 の 飼養 技術 開発 の 拠点 と な る 施設 を 適切 に 維持 管理 





















































の 振興 に 寄与 する 。 


公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 試 験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ H に は 適さ な い 。 




























































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 、 長 寿命 化 等 対策 の 方 向 性 

経年 劣化 が 見 られ る 箇所 の うち 、 雨 漏 り 対策 及び 労働 環境 履 i 、 屋 根 塗装 及び トイ レ 改 修 を 優先 

し 対策 を 図る 。 
建築 後 50 年 以上 経過 し て いる 施設 も ある こと か ら 、 定 期 点 検 や 日 常 点 検 等 に より E 提 
に 努め 、 計 画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 を 図り ながら 長寿 命 化 を 図る 。 
(2) 対策 の 内 容 
令 和 2 年 度 令 和 3 年度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 

(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 













































































































































































維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃止 を 検討 


屋根 塗装 ほか トイ レ 改 修 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 











維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 








維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

















92 10 農業 研究 セン ター 畜産 研究 所 外山 研究 室 


(2) 対策 の 内 容 続き 
令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





















































上 内訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 E 度 (2024 有 
鼻 額 






































7, 429 ゴ 
































き ル 『 更 菩 
維持 補修 (2, 755 千 円 
7, 755 千 円 5, 000 千 円 
維持 補修 (2, 755 千 円 
















































































2.755 千 円 
R6 2. 755 千 円 
※ 試算 の 一 例 で ある こと 。 
























































0 10 農業 研究 セン ター 畜産 研究 所 外山 研究 室 


個 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 












































































































































都市 計画 区 域 












































』 | 1 明 管理 (種雄 生 の 母 応 選 
設置 目的 直接 検 計 交 配 で 生産 と 雄 子 和牛 飼 和 、 種 雄 4 


マン 2 趣 . ビビ 
業務 概要 | 3 現場 後代 検定 (種雄 邊 侯 補 の 産 子 を 肥 け 等 を 調査 し 、 基 幹 種雄 
等 4 凍結 精液 の 販売 (基幹 種雄 邊 の 凍結 精液 を 生産 し 、 販 売 ) 









































































































































































































































1 施設 内 建物 の 概要 
番号 : 名 称 | 1: 検定 牛舎 _3 号 2: 人 必 難 舎 3: 乾燥 調整 施設 
話 崩 造 


告 _5 号 
構 造 木 造 木 造 鉄 
階 数 | 地上 2 階 地 下 - 階 | 地上 1 階 地 下 - 階 | 地上 1 階 地 下 - 階 


| 竣工 年 | 西暦 1959 年 3 月 | 西暦 1968 年 11 月 | 西暦 1970 年 3 月 


400.00 ml 400.00 nf 131.04 mi 131.04 nf 
消火 設備 (粉末 消火 ) 













































































設備 (水道 直結 方 式 ) 
設備 (浄化 本 
設備 (粉末 消火 ) 


















































































































































に な フト 
< 


特別 管理 産業 廃棄 物 保管 場所 | 物置 
(微量 PCB 廃 棄 物 : 変圧 器 ) 


























































































































時 折損 屋根 金属 剥離 、 軒 折損 、 
指摘 な し 


























































































































利用 度 低 


先 | 1 次 評価 ] 途 廃寺 用 途 廃止 


人 20: 利 活用 見 込み な し 人 20: 利 活用 見 込み な し 人 20: 利 活用 見 込み な し 
TV (40 点 未満) 
総 六 洪 用 途 廃止 レミ 
劣化 が 著しく 、 転 用 劣化 が 著しく 、 転 用 劣化 が 著しく 、 転 
結 果 | ぁ り 用 途 廃止 が 妥当 。 あり 用 途 廃止 が 妥当 。 あり 用 途 廃止 が 妥当 。 
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最 上 更 




































































行間 








人 誕生 


地上 幸 = 。 隊 a 間 下 上 間 下 _ 


| 邊 エ 年 | 本条 il 1 

295.35 nl 295.35 mt 364 50 ml 5 加 m 364 50 ml 5 加 m 
人 林 邊 (水道 直結 方 式 ) 消火 設備 (粉末 消 2 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
排水 設備 (浄化槽 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 

消火 設備 (粉末 消火 ) 


























し 







































































































































































し 堆肥 全 
J + 


E 化 (一 次 貯留 、 発 酵 処理 ) 堆肥 化 (一 次 貯留 、 発 酵 処理 ) 





























































































































屋根 夫 "、 構 ・ 扉 腐 1 目立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
指摘 な し 指摘 な し 指摘 な し 





























k 飲 み 箱 配管 、 ぐ ドッ 北 欄 








































































































: 設置 義務 あり 
的 利 1 の 可能 性 

























































































































































































Y 任 持 人 


評 価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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た 






























































行間 














1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 


























7: 避難 等 10 号 牛舎) 8: 間接 検定 9: 直接 検定 牛舎 _12 号 
構 人造 木 造 木 木 造 
階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 1 階 - 階 | 地上 1 階 地下 - 階 
統 工 年 | 西暦 1988 年 月 
建築 : 延 床 | 437.23 mf| 437.23 mi ; 1 : {| 545.40 mi 545.40 mf 





























電灯 設備 
給水 設備 (水道 直結 方 式 ) | 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) | 給水 設備 (水道 直結 方 式 
排水 設備 (浄化 本 設備 (浄化 構 ) 設備 (浄化 構 ) 

消火 設備 (粉末 消火 消火 設備 (粉末 消火 ) 給湯 設備 (局所 式 : 貯 湯 式 電気 温水 ) 
火 設備 ( 答 末 消火 ) 


















































































































































































































































畜舎 示 舎 
種雄 和牛 管理 現場 後代 検定 
反 容 頭数 18 頭 収容 頭数 24 頭 


通年 使用 通年 使用 




































































































































































扉 ・ 床 板 損耗 、 給 水 設備 故障 | へ ドッ 7 桶 腐 1 ミ 根 雨漏り 、 牛 房 扉 の 破損 、 堂 光 灯 劣化 
旧 拉 な し 指摘 な し 






























































が ーー ツ 多 ナー、 リ オー ター カッ プ 和牛 房 酢 













































































伏 持 管理 
施設 な し 








施設 な し 
2 可能 性 な し : 的 利 6 可能 性 







































































































































































る 作 圭 短 


吉信 Er ERE ! 持 馬 


評 価 | 計画 的 な 維持 管理 N 計画 的 な 維持 和光 計画 的 な 維 失 
ヒヒ る 任 王 


結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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行間 
































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
10: 家畜 避難 信 II: 種雄 午 舎 
構造 木 千 木 千 本 千 





階 数 | 地上 1 階 地 下 - 階 | 地上 1 階 地 下 - 階 | 地 上 1 階 地 下 - 階 
建築 : 延 床 | 339.72 mf| 339.72 il 483.00 mf| 483.00 ml 467.20 | 467.20 mi 
給水 設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 電灯 設備 
排水 設備 (浄化 横 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
給湯 設備 (か 2 湯 沸 器 ) 設備 (浄化 構 冷暖 房 設備 (FFA ト -7 ・ ザ ッ 等 ) 
が 2 設備 (液化 石油 が 消火 設備 (屋内 消火 栓 ) 計 =y ト 形 ) 
消火 設備 (粉末 消火 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
設備 (浄化 村 

設備 (か が 2 湯 沸 
i (液化 石油 が 
設備 (屋内 消 





























































































































































































































































































































































































































率 全 - 帝 舎 
繁殖 雌牛 管理 種雄 邊 管理 精液 採取 に 係る 作 
収容 頭数 32 頭 区 容 頭数 
主 に 10 て 5 月 期 使 通年 

































































































































































屋根 劣化 、 牛 用 給水 装置 
指摘 な し 























































































































伏 持 管理 
施設 な し 














施設 な し 
2 可能 性 な し : 的 利 6 可能 性 






















































































































































































% 作 持 人 任 な % 作 王 和 



























































































































































評 価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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た 












































行間 













































































13: 14: 誘導 通路 時 
構 造 - 半 4 リー トド 。 造 EE 
数 ーー ーー トー 階 = 本 地 上 ーー 

[ 徹 年 | 天 情 195 年 1 月 | 下肢 i905 年 3 月 自主 95 年 5 月 | 


4291 89 mi 6 mi 
二股 
消火 設備 (粉末 消 































































































































































































回 ッ ケ ジ 形 ) 
件 設 (個別 制御 ) 
i 設備 (水道 直結 方 式 ) 
設備 (浄化 槽 
給湯 設 靖 ( 局 所 式 : が X 湯 沸 器 ) 
が 2 設備 液化 石油 が 
消火 設備 (屋内 消火 栓 ) 

































































































































































渡 廊 下 庁舎 ・ 事 務 所 
採 液 場 と 種雄 牛舎 の 間 の 通路 )| 練 結 精 液 の 作成 ・ 保 管 
a 章 結 受精 卵 の 作成 ・ 保 管 






























































































































































屋根 雨漏り 、 垂 木 腐 鯉 
指摘 な し 









































































































































施設 な し 
的 利 1 可能 性 






















































































































































































維持 第 = 任 ー ト ん % 任 二 生 



























































































































































評 価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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個 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 






































番号 | ii [| 集 定年 月 | 信和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 
和 行政 













































































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 

番号 : 名 称 | 16: 家畜 運動 舎 g 

階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 1 階 地 下 - 階 

156.77 ml 156.77 m| 370.50 ntl 370.50 mt| 166.00 mf 166.00 mf 
電灯 設備 電灯 設備 

給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 

排水 設備 (浄化槽 
































































































































































































































農機 具 格 納 
車両 等 の 格納 重雄 邊 管理 、 飼 料 ・ 資 材 庫 













































































目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
指摘 な し 









































立っ た 劣化 は 見 られ な い 
象 外 








































































































































































































































































































維持 管 末 




















































































































、 施 | 計画 的 な 維持 管理 _ 計画 的 な 継 
維持 。 人 能 維持 。 設 機 能 維持 。 








評 価 | 計画 的 な 維 下 
結果 | 設 機能 
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[ 秋 号 本 ロ | 穫 定年 月 名和 fs 有 Jl 








| 施設 名 | 














1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
構 造 
数 


地上 

















65 
523.35 ml 

































































年 
























































ーー ニーーーーーー 











白 


559 5 m 
























































引 



































人) 


設備 (局所 式 : が 2 瘍 沸 器 








(液化 石 

















が ん か 






































設備 (粉末 消 








庁舎 、 事 務 所 
執務 、 衛 生 検 














火 ) 





外壁 一 部 剥離 、 ト イレ 漏水 


還 























20: ーー 


ml 


2 


so 7 m 








電灯 設備 
設備 (水道 直結 方 式 ) 
設備 (浄化槽) 
消火 設備 (粉末 消火 ) 
















































































率 全 
現場 後代 検定 
収容 頭数 34 頭 
















































































ーー 玉 上 ト 


57 

















更新 | 信和 」 
RE 





夫人 HH 
造 
階 
3 月 
533.10 m 


地下 
997 年 
97 10 mil 



































設備 (水道 直結 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 構 
給湯 設備 ⑰ 2 湯 沸 器 ) 

が 2 設備 G 座 化石 油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 


























本 































































































呈 管理 、 子 生成 
頭数 30 
用 








加計 弟 映 
記 中 























中 























目立っ た 劣化 は 見 られ な い 





目 摘 な し 

















指摘 な し 










































































件 持 管 3 


記 理 
設 な し 






























































施設 な し 

































































人 ロ 判定 和正 
評価 











維持 管 天 
% 稚 胡 


計画 的 な 



































中 可能 性 な し 














ヨリ 
EX 











結 果 





基 能 を 維持 


Fo 














設 機能 

















維持 管 天 


計画 的 な 維持 第 
維持 


TF。 



























































70 

















的 利 














設 機能 





1 の 可能 性 












































計画 的 な 維 
維 EE 


To 
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2 対応 方 針 
(1) 基本 的 な 方 針 
滑 点 検 に よる 不具 合 の 早期 発見 と 適切 な 修繕 に 努め 、 施 設 の 長寿 命 化 を 図 


















































(2) 社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
優良 種雄 生 の 凍結 精液 の 販売 を 通 H 生 の 生産 振興 に 寄与 する た め 、 適 切 に 維持 























































































































る 


(3) 公共 施設 の 有効 活用 
試験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 ま た 、 家 畜 伝 染 病 募 延 防止 の 観点 か ら 、 他 用 途 ・ 
さ な い た め 、 有 効 活 用 に つい て 検討 し て いな い 。 








































































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 
凍結 精液 を 生産 する 精液 処理 棟 、 採 精 場 及 び 種 雄 邊 舎 に つい て 重点 を 行い な が ら 、 建 
以上 経過 し て いる 家斉 飼養 施設 は 日 常 点検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把 所 K 的 な 維持 
り 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 を 図り な が ら 長 寿命 化 を 図る 。 
(②) 対策 の 内 容 










































































































































































維持 管理 (劣化 状況 の 把握) 、 用 途 廃止 を 検討 

維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃止 を 検討 

維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃止 を 検討 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

維持 管理 (劣化 状況 の 把握) 


| 久 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


ーー 
6 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


cy 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


ga 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
71 
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(2) 対策 の 内 容 続き 
令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
管理 (劣化 状況 の 把握 ) 












































訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 度 (2024 年 









































































































































3, 945 千 円 
※ 試算 の 一 例 で ある こと 。 
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個 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 



































「 大 旭山 第 3 地 敷地 面積 | 68.71400 串 
計画 区 城 外 | 防火 地域 | 指定 な し | 用 誕 地 域 | 指定 な し | 


本 県 に お ける 林業 の 成長 産 3 


























































































































凶 上 1 
西暦 1992 
1, 137.80 
受 変 電設 備 (キュ ー ビ 外 式 ) 受 変 を 外形 ) 受 変電 設備 ( 
設備 ⑦ イー め を 
設備 H 動 火災 報知 設備 災 報 知 設備 
引 動 火災 報知 設備 、 非 常 警 報 設備 | 非常 警報 設備 非常 警報 設備 
内 交換 設備 弱電 設備 (拡声 設備 ) 冷暖 房 (FF2 ト -7" 、 ェ 7 ュ ン 等 ) 
弱電 設備 (拡声 設備 ) 冷暖 房 設 備 (蒸気 方 式 、7 ュ 等 ) | 給水 設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 
冷暖 房 設備 (蒸気 方 式 、 ェ 7 ュ ツ 等 ) 熱源 設備 (小型 貫流 * ラー) 排水 設備 (浄化 構 ) 
設備 ( 無 圧 式 温水 発生 空調 機器 G=y ト 形 ) 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
調 機器 (z= ッ ト 形 ) H 動 制 御 設備 (個別 制御 ) が 2 設備 液化 石油 が カ 
動 制 御 設備 (中 央 式 監 視 制御 ) | 給水 設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 
設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 排水 設備 浄化槽) 
設備 (浄化 槽 ) 消火 設備 (屋内 消火 栓 、 粉 末 消 2 
設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
油 が の 
火 設備 (屋内 消火 栓 、 粉 末 消 火 ) 









































































































































































































































































































































































































































































































































研修 施設 (林業 7 カテ ” ミコ 























ほ 過 観 祭 箇所 多数 経過 観 宗 箇 所 多数 
指摘 な し 
































上 高 一 高 一 
: BB 異常 有 ( 経 過 観 祭 ) | 高 $ 過 観 祭 ) 高 
同 ] 















































































































































































































































維持 管理 


計画 的 な 大 規模 修繕 等 に よ | 計画 的 な 維 、 施 | 計画 的 な 維 
、 施 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 










































































9 12 林業 技術 セン ター 


個 別 施 ーー ( 個 票 ) 


人 





pj 
設 名 | 林業 技術 セン ター 





1 _ 施 ルコ 
5: 苗 畑作 業 作 6: きのこ 作業 人 


策 造 鉄 脇 コン クリ ー ト 木 木 造 
階 地下 代 地上 階 地下 階 | 地上 階 I 中 
西暦 2 12 西暦 95 年 3 月 | 西暦 Et 年 

> 電設 備 ( 司 外形 ク と 電話 受 大 電設 ee 紅 
義 ⑦ "イー ゼ ) 電灯 設備 電灯 設備 
重 H 動 火災 報知 設 
設備 非常 警 間 報 設備 
i 備 ( 設 用 朋 房 設備 (FFA ト -7 、 ェ 7 コン 等 ) | 弱電 設備 ( 拡 
准 暖 房 設 備 ( 燕 気 方 式 、 ェ 7 設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 冷暖 房 方 式 (FF2 
熱源 設備 ( 無 圧 式 温水 発生 問 設備 ( 津 化 槽 ) 熱源 設備 (その 他 ) 
同機 器 ロニ = ッ ト 形 ) 湯 設備 (局所 式 : が X 湯 沸 問 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
H 動 制 御 設備 (個別 制御 ) "2 設備 液化 石油 が カ 排水 設備 浄化 横 ) 
給水 設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 細 箇 時 靖 ( 局 所 式 : か 2 揚 沸 稚 ) 
F 水 設備 浄化 横 ) 員 夜 化石 3 
給湯 設備 (局所 式 : が > 湯 沸 器 ) 消火 設備 (粉末 消 : 
が 2 設備 液化 石油 が 
消火 設備 (屋内 消火 栓 、 粉 末 消 火 ) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































事務 室 









































経過 和 観察 筒 所 多数 
指摘 な し 











員 一 員 一 貞二 


TE : BB 異常 有 ( 経 過 観 祭 ) | 高 






















































































































































































































































































』 な 大 規模 修繕 等 に 計画 的 な 維持 管 計画 的 な 維 
設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 














人 12 林業 技術 セン ター 


個 別 施 ーー ( 個 票 ) 


人 








pj 
設 名 | 林業 技術 セン ター 


1 _ 施 ーー コ 








9: 研修 宿 省 





























過 上 

西暦 1994 

: 581. 92 
受 変 変電 設備 回 の 受 変 変電 設備 (キュ ー ビ クル 式 ) 受 変 電設 備 ( 屋 

電 困 設備 電灯 設備 電灯 設備 

非常 警報 設備 熱源 設備 (その 他 ) 動 火 災 報 知 設 備 、 非 常 警 報 設備 

谷 水 設備 (水道 直結 方 式 ) 弱電 設備 (拡声 設備 ) 

排水 設備 冷暖 房 設 備 (FF4 ト -7` 、 ェ 7 ュ ツ 等 ) 

H 動 制御 設備 (個別 制御 ) 

給水 設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 

E 水 設備 (浄化 構 ) 

給湯 設備 (局所 式 : 無 圧式 温水 

発生 器 、 が 湯 沸 器 ) 

が メ 設 備 (液化 石油 が 2 

消火 設備 (屋内 消火 栓 、 粉 末 消 火 ) 



























































































































































































































































































































































宿泊 施設 
旅館 業法 対象 施設 (簡易 宿所 ) 
























































老 化 度 調 栓 経過 観 祭 箇 所 多数 経過 観 祭 経過 観 祭 箇 所 多数 
定 期 | 指摘 な し GS 指摘 な し 











排 





言 : 
本 


: BB 異常 有 ( 経 過 観 祭 ) 高 CE 









































































































































































































































優先 度 4 


評 価 | 計画 的 な 維持 管 画 的 な 維持 管 5 計画 的 な 大 規模 修繕 等 に 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 、 施 設 機能 を 維持 。 


















































2 12 林業 技術 セン ター 


個 別 施 ーー ( 個 票 ) 


人 





pj 
設 名 | 林業 技術 セン ター 





1 _ 施 内 建物 の 志 要 \ 桂 き 
10: 本人 大 11: ーー トー 12: チッ プ ボ イ ーー 


本 造 造 に 
数 a 階 ーー 代 地上 時 隣地 上 階 志 語 


西 訂 5 E_ 3 月 | 西 訂 5009 B 
受 変 電設 代 GE 受 変 電設 代 PE に 7 所 受電 設備 ビ ^ 7 だ 9 
電灯 設備 電灯 設備 電灯 設備 
E 動 火災 報知 設 請 動 火 災 報 知 設備 消火 設備 (粉末 消火 ) 
非常 警報 設備 非常 警報 設備 
弱電 設備 (拡声 ) 弱電 設備 (拡声 ) 
給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 冷暖 房 設 備 G ア 7 ュ ツ 等 ) 

設備 (浄化 楠 ) 0 (水道 直結 方 式 ) 

設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) | 消火 設備 (粉末 消火 ) 
備 液化 石油 が 
設備 (粉末 消火 ) 































































































































































































































































































経過 観 祭 箇所 多数 経過 観 祭 箇 所 多数 経過 観 祭 箇 所 多数 
指摘 な し 指摘 な し 指摘 な し 









































=] [= 
同一 高 一 高 一 


: BB 異常 有 ( 経 過 観 祭 ) | 高 EE : B 異 常 有 (経過 観察 )| 高 













































































































































































































































































評 価 | 計画 的 な 維持 管 、 施 | 計画 的 な 維 、 施 | 計画 的 な 維 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 


















































6 12 林業 技術 セン ター 


個 別 施 ーー ( 個 票 ) 


府下 








設 名 | 林業 技術 セン ター 


1 施設 内 建物 の 概要 (続き 
番号 : 名 答 13: ーーー ( 泊 不 年 : 堆肥 竹 : 作業 員 休 憩 舎 ( 林 木 育種 
へ 地下 凶 上 階 


65 12 中 西暦 09 年 












































































































































受 変 変電 設備 (の 0 7 だ 電灯 設備 
電 刀 is 設備 設備 (水道 直結 方 式 ) 
消火 設備 (粉末 消火 ) 了 馬 (浄化 槽 ) 

湯 設備 (局所 式 : カ 2 湯 沸 器 ) 
x 化石 油 が 
設備 (粉末 消火 ) 































































































老朽 化 閉 し い 
対象 外 
































氏 十 氏 十 高 一 
: B 異 常 有 (経過 観察)| 低 | 中 :B 異 常 有 (経過 観 祭 )| 高 


























































































































































































































PA り ] 計画 的 な 維 所 
を 図 参り 、 維持 寿 を 図り 設 機能 を 維持 。 | 設 機能 を 維持 










































































4 12 林業 技術 セン ター 


(1) 


(2) 


計画 的 な 維持 管 


対応 方 針 
基本 的 な 方 針 

















計画 的 な 大 規模 修繕 等 に 











社会 経済 情勢 等 の 変 
































公共 施設 の 有効 活用 
有効 活 
に (GR 
































に つい て 検討 し て いな い 。 


試験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ 








より 』 





化 へ の 対応 


寿命 化 を B 









































長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 


長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 





長寿 命 化 及 び 


施設 の 















































対策 の 内 容 


im 
(2020 年 度 ) 


12: チ リプ ボ 1 ラー 
室 棟 


13: 機 材 庫 























屋根 の 腐食 防止 の た め 、 





手 県 の 農林 水産 業 、 食 品 工 業 等 の 産業 振興 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 
























































目的 の 利 








1 に 


は 適さ な い 。 











屋根 の 塗装 





建築 後 25 年 以上 が 経過 し て いる こと か ら 、 人 多 
理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 


令 和 3 年度 
(2021 年 度 ) 






































甚 点検 や 
担 の 平 ? 



































区 

















維持 


fs 





令 和 4 年 度 
(2022 年 度 ) 


旧 


優先 し 対策 を 
帝 点検 等 に よ 
りな が ら 』 











o 


り 














区 











令 和 5 年 度 
(2023 年 度 ) 


屋根 塗装 


理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


屋根 塗装 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 








管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計 


対 


の 検 計 


る 
施設 の 劣化 状況 の 把 } 
* 命 化 を 図る 。 


を 行っ て いく 。 











令 和 6 年 度 
(2024 年 度 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 








78 











12 林業 技術 セン ター 


4 概算 額 
42 百 万 円 
【 概 算 費 用 内 訳 ( 令 和 2 年 度 E 度 (2024 有 
鼻 額 

684 

3. 160 

11, 160 




















































































































16, 160 















































10, 160 



























































試算 の 一 例 で ある こと 。 








回 12 林業 技術 セン ター 
































月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 | 
水産 技術 シン ター 
所 在 地 | 釜石 市 大 学 平田 3-75-3 敷地 面積 






































都市 計画 区 域 | 都市 計画 区 域内 | 防火 地域 | 指定 な し 


産 試 験 場 と 南部 及び 北部 栽培 漁業 セン ター の 研究 部 門 を 統合 し 、 水 産 技術 セン 
所 。 













































































H 工 、 流 通 、 消 費 に 至る まで の 一 貫 し た 調査 研究 と 普及 指導 を 3 



































水 設備 ポン プ ヨ 3: 研究 管理 棟 
造 コン クリ ー ト ブロ ッ ク 人造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 
階 数 | 地上 2 階 地下 - 階 | 地 上 1 階 地下 - 階 | 地上 2 階 地下 - 階 
形 工 年 | 西暦 1968 年 3 月 
79.49 ml 158.98 121.62 ml 121.62 ml 2.138.10 ml 4,215.88 mf 
電設 備 ⑦E~ 共同 受信 ) 電設 備 (* ュ ー ビ 外 式 ) 受 変電 設備 (キュ ー ビ 外 式 ) 
靖 ( 水 道 直 結 方 式 ) 電設 備 (が ダー ビ ツ 発電 設備 (が ター ビ ツ 、 電 灯 設 
請 ( 公 共 下 水道 ) 電灯 設備 H 動 火災 報知 設備 、 非 常 警報 設 1 
(都市 が 報 設 備 内 交換 設備 
1 } 電設 備 (拡声 、 ル ルビ 共同 受信 ) 
i ーー- 設 備 ( 人 和 荷 用 EV) 
制御 設備 (中 央 式 監視 | 冷暖 房 設備 ( 中 央 式 冷暖 房 ) 
靖 ( 加 圧送 水 方 式 ) ) 
設備 (粉末 消火 ) 動 制 御 』 
加 圧 送水 方 式 ) 
化 楠 
中 央 式 : 真 空 式 温水 発生 器 ) 
消火 栓 、 粉 末 消 火 ) 


































































































































































































































































































































































































ml 




















3 
ロレ 
a 






































a 
Rr 
a 




































































gz 
IS 
















































































































































































建物 外部 全般 に お いて 劣化 ・ 壁 に : 排水 設備 の セナ 不 ド 
計 対象 外 















































海水 ポップ 、 自 家 発 電 
公共 下水 道 接続 他 
E3 月 : 災害 復旧 工事 









































































































































経過 観 祭 ) | 高 









































































































































































































































総合 判定 | 用 途 廃止 八 持 和 


評価 | 劣化 着 し く 、 転 用 不可 _ 計画 的 な 維 _ 計画 的 な 維 
H] 途 廃止 が 妥当 。 EX 能 維持 。 EX 能 維持 。 
























































































































































80 13 水産 技術 セン ター 


個 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 
最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 












































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 















































4: 水産 加工 解放 実験 6: 種苗 開発 醒 
構 人造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 
階 数 | 地上 1 階 地 下 - 階 | 地上 1 階 地 下 - 階 | 地上 1 階 地下 - 階 


| 到 エ 年 | 西暦 1994 年 3 月 | 西暦 1994 年 3 月 | 西暦 1994 年 3 月 























建築 : 延 床 | 791.98 il 791.98 本 | 201.73 枯 | 201.73 本 | 2.419.73 可 | 2.419.73 mT 
B (屋内 形 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 受 変電 設備 (キュー ビ 外 式 ) 

呈 (か 2 ター ビ ソ ) 電設 備 (が 2 カー- ビ ソ ) 

電灯 設備 設備 

自動 火災 報知 設備 、 非 常 警報 設備 自動 火災 報知 設備 、 非 常 警報 設備 
















































































































































































































































































> 等) 
拓 式 監視 制御 ) 
|( 直 吸収 冷温 水 機 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 

空調 機器 (77 ツ ュ イル ュ ニ ッ 排水 設備 
』 動 制御 設備 (中 央 式 監 視 制御 ) 給湯 設備 
給水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) が 2 設備 
排水 設備 (浄化 本 消火 設備 (* 
給湯 設備 (中 央 式 : 真 空 式 温水 発生 


消火 設備 (屋内 消火 栓 ) 


































































































































































































































































































































































































宝 (研究 / 

































































室内 雨水 管 水 漏れ 昌 ハ 、 金 家 発 電設 備 雨 漏 れ 、 換 気 扇 不 具合 あり 
対象 外 、 錆 汁 、 亀裂 。 屋 根 塗 膜 | 壁 の 亀裂 、 換 気 扇 固定 ボル ト の 欠 
管 架台 腐食 ほか 順 ほ か 
動 火災 報知 設備 



































































































































































































































宗 )| 高 



























































































































































































































































総合 判定 代表 維持 管 天 






























































評 価 | 計画 的 な 維持 管 下 計画 的 な 維持 管理 K 計画 的 な 維 失 
に ヒト 


結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
















































































91 13 水産 技術 セン ター 


個 別 施 設 計 ミー ( 財 人 ) 
最終 更新 EE 
: 



















































































ER 
ーー ーー トー 1 階 地下 
2014 










































































(22 ビー 







































































5 ; 報知 1 言 
















































































i MM 




















削 床 亀 





































































































設 な し 
| の 可能 性 な し 









































































































































総合 判定 


評 価 | 計画 的 な 維 お 



























































92 13 水産 技術 セン ター 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 管理 長寿 命 化 を 区 















































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
県 の 漁業 及び 水産 流通 加工 業 の 発展 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 管理 を 行っ て いく 。 










































































公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 試 験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ : 1 に は 適さ な い 。 




























































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 


震 災 復旧 工事 で 新 替 し て いな い 機 械 設備 等 に つい て は 、 現 時 点 に お いて 大 き な 政 障 等 は 見 られ な い が 、 
SV と か ら 、 定 期 点検 や 日 常 点 検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把握 に 努め 、 計 
りな 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 を 図り ながら 長寿 命 化 を 図る 。 


(2) 対策 の 内 容 
令 和 2 年度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃止 を 検 計 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計画 の 検 計 
継 持 管 理 ( 劣 化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計画 の 検 計 
7: 漁具 倉庫 維持 管理 (劣化 状況 の 把 所 は 


各論 才 維持 管理 (劣化 状況 の 把 所 ご) 
































































































































































































































i 内訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 人 E 度 (2024 年 度 ) ) 】 
算 額 訳 
24, 844 千 円 | その 他 維 持 補 



































4, 463 千 
4, 463 千 
4, 463 千 


ーー 


4, 463] 
試算 の 一 例 で ある こ と 。 











その 他 * 
その 他 * 
その 他 * 
その 他 * 










































































ange Kannye Pasayo Fannyo Fen 
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83 13 水産 技術 セン ター 


個 別 施 設計 画 ( 個 票 ) 
定 
他 計 
土 













































水産 技術 セン ター 大 船渡 研究 室 E 
大 船渡 市 未 崎 町 字 稚 巻 120 番 敷地 面積 
都市 計画 区 域 都市 計画 区 域内 防火 地域 | 指定 な し | 用 途 地域 

設置 目的 | 昭和 56 年 に 県 営 栽培 漁業 セン ター と し て 設置 。 平 成 6 年 に 同 セン ター の 研究 部 門 を 水産 技術 セ 
務 概要 | ンタ ー に 統合 し 、 大 船渡 研究 室 に 名 称 変更 。 
現在 は (一 社 ) 岩手 県 栽培 漁業 協会 が アワ ビ 、 ヒ ラメ 等 の 種苗 生産 を 実施 。 





























































































































等 
1 施設 内 建物 の 概要 
2: 機械 棟 1 3: アワ ビ 棟 
上 | 









































造 
458.22 mT| 860.88 ml| 112.50 ml| 112.50 mf| 798.60 ml| 798.60 mf 
受 変電 設備 (屋内 形 ) 受 変電 設備 ュー ビ 外 式 ) 受 変電 設備 (屋内 形 ) 
電灯 設備 六 ( デ ィ ビ め 
動 火災 報知 設備 、 非 常 警報 設備 届 
9 電 設備 (拡声 、 ァ LE~ 共同 受信 ) は 設備 弱電 設備 ば EL" 共同 受信 ) 
有 / 房 設備 (FFX ト -7 、7 ュ ツ 等 ) 艇 (粉末 消火 ) 


構 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 
階 数 | 地上 2 階 地下 - 階 | 地 上 1 階 地下 - 階 | 地上 1 階 地下 - 階 























1! 













































































に ーー 






































































































































tt 
























































藤 蘭 咽 悦 洲 


を 矢 酵 滋 


名 中 寺 
ーー 


ーー 







































































E 機 ) 






































(中 央 式 監視 制御 ) 空調 機器 い カマ 形 ) 
』 ( 加 圧 送水 方 式 ) 自動 制御 設備 (個別 制御 ) 
浄化 槽 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
が 2 湯 沸 稚 ) 排水 設備 ( 塗 化 模 
石油 が 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
消火 ) (液化 石油 が 

消火 設備 (粉末 消火 ) 








































































































































































































































































































産卵 
、 卒 




































































鏡 室 






























































立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
け 象 外 9 対象 外 














設備 、 ル ツア 7 ロリー 設備 | ルツ プロ リー 


























































































































































































































































































































2 次 評価 


総合 判定 | 維持 管 5 E E 持 人 


評 価 | 計画 的 な 維 _ 計画 的 な 維 _ 計画 的 な 維 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 。 



































































































































































































































4 14 水産 技術 セン ター 大 船渡 研究 室 


個 別 施 設 計 ミー し 便 on 















































RE 











1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
4: 急 類 飼育 醒 


階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 地下 。 弄 好 上 ー 地下 有 
2,715.00 ml 2.715. 00 m| 528.60 mT| 528.60 mt| 349.92 mT| 349.92 本 
受 変 電設 備 (屋内 形 電灯 設備 受 変電 設備 (屋内 形 ) 
電灯 設備 電灯 
























































































































































































































































1 寺 計 ) 

i Ki 第 ( 加 圧 送水 方 
熱源 設 人 Ni E 生 機 給湯 設備 (局所 式 : が X 湯 沸 
空調 機器 い ケー 形 、 貯 湯 式 電気 温水 器 ) 
動 制御 設備 (個別 制 1 消火 設備 (粉末 消火 ) 
給水 設備 ( 加 圧 6 

給湯 設備 ( 局 p 
か 2 設備 液 1 
消火 設 ( 栓 末 消 

















































































































































































































































































































アワ ビ 稚 具 の 剥離 ・ 選 別 ・ 計 測 等 

































































目立っ た 劣化 は 見 られ な い | 屋根 、 外 璧 の 腐 
けた の 鉄骨 部 材 の 錆 | 対象 外 
































海水 【- タ ー、 ル ー ツ 7”p リ ー 設 備 、 自 動 給餌 装置 







































































































































































































































































i 


ET と 上 上 x マッ ヨ 
区 繕 ・ 改 修 愛 元 度 礁 交 pa 修繕 ・ 改 修 


評 価 a より 計画 的 な 維 四 ) ン な 人 き より 


結果 | 長寿 命 化 を 図り 、 施 設 機能 を 維 |。 入 を 維 持  ” | 世 寿命 化 を 図り 、 施 設 機能 を 維 
















































































































































































8 14 水産 技術 セン ター 大 船渡 研究 室 


個 別 施 設 計 ミー し 便 えー 
























































財産 区 分 行 M- 


1 a (続き ) 
番号 : 名 称 | EE 8: ポン プ 棟 1 9: ポン プ 棟 2 


造 汰 骨 人 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 
中 数 鹿 ーー トー 2 階 地 下 1 階 | 地 上 3 階 地下 1 階 
[生計 ag を 5 | 2013 年 10 月 | 西暦 2018 年 10 月 


236 80 ml m| 168.58 ml 168.58 mmT| 177.99 ml 177.99 mf 
受 変電 設備 (屋内 形 ) 受 変電 設備 (屋内 形 受 変電 設備 ( 
電灯 設備 二 i 電灯 設備 
洗 報 設備 呈 警報 設備 非常 警報 
』 ( 加 圧 送水 方 式 ) 動 制 御 設備 (個別 制御 ) 給水 設備 
設備 (粉末 消火 ) 給水 設備 消火 設備 (粉末 消 
消火 設備 (粉末 消 














































































































































































































































































































































































































































































































草 へ の 海水 供 給 軸 へ の 海水 供 パロ 
洗 用 大 型 海水 プー ル 






































H 大 型 海水 プー ル 
























































































































































































































































































































































総合 判定 | 維持 上 維持 管 天 維持 管 






























































評 価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 _ 計画 的 な 維 # 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 
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2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 



































計画 的 な 維持 管理 長寿 命 化 を 














社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 





























岩手 県 の 栽培 漁業 の 振興 に 寄与 する た め 





公共 施設 の 有効 活用 


有効 活 


























天光 





1 に つい て 検討 し て いな い 。 


試験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ 








3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 


(1) 長寿 命 


現時 点 に 
や 日 常 点 
直 化 を 図 



































化 等 対策 の 方 向 性 






































、 適 切な 維持 管理 を 行っ て いく 。 




































































に は 適さ な い 。 








お いて 大 き な 故 障 等 は 見 られ な い が 、 築 40 年 以上 経過 し て いる 施設 も ある こと か ら 、 定 期 点 検 


























検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把握 に 努め 、 計 画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平 


りな が ら 長 寿命 化 を 図る 。 








(②) 対策 の 内 容 


4: 魚 類 飼育 棟 
5: 倉 庫 棟 (| 旧 
究 棟 


8: ポ ツ 棟 1 


9:* ッ プ 棟 2 























令 和 2 年 度 令 和 3 年度 


(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 























令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 )、 大 規模 修繕 計画 の 検討 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 )、 大 規模 修繕 計画 の 検討 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 











維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

















試算 の 一 例 で ある こと ,。 


年 度 (2020 年 度 





) て 


































































































[ [ [ [ 
afHaHHdHH CHH 


NN NN SN NR 

















E 度 (2024 年 度 ) ) 】 
訳 











4 14 水産 技術 セン ター 大 船渡 研究 室 


個 別 





























施 設 計 画 ( 個 票 ) 
市 20 地 雷 





























E に 県 営 北部 
ヽ ター に 

















































































































日 圧 
塔 漁業 セン ター と し て 設置 。 平 成 64 
統合 し 、 種 市 渡 研 究 室 に 名 称 変更 。 
社 ) 岩手 県 栽培 漁業 協会 が ウニ 、 ナ マコ 等 の 租 














上 






































2: ろ過 問 
1 階 地下 - 
1986 年 














受 変 。 





< て 科 時 


鉄筋 コン クリ ー ト 人造 
階 | 地上 1 階 地 下 - 
3 月 

設備 (屋内 形 ) 
電灯 設備 

























































































動 火災 報知 設 1 






















































































(屋内 形 ) 
、 非常 和幸 設備 
備 


















































































































































圧送 水 方 式 ) 







































































消火 ) 


























空調 機器 (z= ッ ト 形 ) 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
設備 (浄化 構 


日 





















































靖 ( 局 所 式 : が X 湯 沸 器 ) 
i (液化 石油 が 
設備 (粉末 消火 ) 


















































































































































目立っ た 劣化 は 見 られ な い 









































































































































































































































































































































































































































_ 計画 的 な 維 _ 計画 的 な 維持 _ 計画 的 な 維 # 
設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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15 水産 技術 セン ター 種 市 研究 室 











個 別 施 設 可 
| 番 号 | 15 ~" | 策定 年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 
行政 財産 


















































番 号 
| 施設 名 | 水 












































鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄骨 和 
階 | 地上 1 階 地 下 - 階 














構 人造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 
階 数 | 地上 1 階 地 下 2 階 | 地 上 1 階 地下 - 
| 竣工 年 | 西暦 1987 年 1 月 | 西暦 1987 年 3 月 | 西暦 1987 年 3 月 


279.00 | 352.00 ml 352.00 mf 





161.00 ml 161.00 mf 
設備 (屋内 弄 






















































































は ミル 
言 ~〒 区 EX 放 



































































































































i (拡声 ) 旨 雪 設備 ( 共同 受 = i ] 
加 圧送 水 方 式 ) 准 暖 房 設 備 "等 給水 設備 (圧送 水 方 式 ) 
消火 ) 給水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化槽 
設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
設備 液化 石油 が 

設備 (粉末 消火 ) 















































































































































YL 
































































































































































































































、 屋 外 設 備 の 腐食 | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
対象 外 






































海水 取水 設備 、 採 水 ポ ンプ 
年 家 《 く 


.3 震 災 ? 事 2013.3 震 災 復 旧 工 事 -? 左 火 f 













































































































































































































































































































































































評 価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 継 上 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 設 機能 を 維持 
































































































































99 15 水産 技術 セン ター 種 市 研究 室 


個 別 施 設 計 ミー ( 財 人 ) 
最終 更新 EE 
: 






















































































8: 波 板 収納 中 
策 造 牧人 造 木 
階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地 上 1 階 地 























239.00 mil 
電灯 設備 
構内 交換 設備 
弱電 設備 (拡声 、 ル "共同 受信 ) | 弱電 設備 (拡声 ) 
俗 暖房 設備 (FFA ト - 等 ) 消火 設備 (粉末 消 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 楠 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 維 ) 
が 2 設備 液化 石油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 








































































































































































































































































































































































































































































































総合 判定 | 維持 


評 価 | 計画 的 な 維持 管理 N 計画 的 な 維 お 
結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 












































































































































20 15 水産 技術 セン ター 種 市 研究 室 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 管理 






































藤 : ゴ 命 化 を ヌ 











社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 


手 県 の 栽培 漁業 の 振興 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 管理 を 行っ て いく 。 
































LL 
人 石 


公共 施設 の 有効 活用 





























に つい て 検討 し て いな い 。 





、 試 験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 





3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 























(②) 対策 の 内 容 


| ” aim 
(2020 年 度 ) 


















































1, 418 千 
1, 418 千 

















1, 418 千 
1, 418 千 円 
※ 試算 の 一 例 で ある こと 。 
































常 点 検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の # 
準 化 を 図り な が ら 長 寿命 化 を 図る 。 

























































































、 他 用 途 ・ 1 に は 適さ な い 。 





























令 和 3 年 度 





H 内 訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 
鼻 領 


(2021 年 度 ) 



































令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 














E 度 (2024 年 度 ) ) 】 
訳 





その 他 * 














その 1 小 














その 他 * 





























Kanye Fennye Panaye Pasa 
NN 





その 1 小 
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(2022 年 度 ) (2023 年 度 ) 








現時 点 に お いて 大 き な 故 障 等 は 見 られ な い が 、 筑 30 年 以上 経過 し て いる 施設 も ある こと か ら 、 定 期 点検 
や E 所 に 努め 、 計 画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平 











令 和 6 年 度 
(2024 年 度 ) 





15 水産 技術 セン ター 種 市 研究 室 


個 別 施 設 計 ミー ( 財 人 > 
EE また 本 
内 水面 水産 技術 セン ター 行政 
人 1 地 割 474 番 1 
防火 地域 | 指定 な し 











































































































内 水面 漁業 ・ 内 水面 養殖 振興 の 中 核 機関 と し て 、 淡 水 魚の 種苗 生産 ・ 配 布 及 び 内 水面 養殖 技 
術 の 開発 や その 普及 、 急 類 防疫 指導 等 を 目的 に 設置 。 


1 | 
2: 3: ーー 


本 造 の a 
[ 卓 委 ei 階 ーー トー 麗 階 ーー 。 間 唱 地下 座 
大 年 [西暦 1970 年 9 月 | 本選 1982 年 3 月 | 本 困 1977 年 2 
人 下記 | っ 0 13 Tl 60 3 m 205 12 nf 5 っ m 187.00 ml 187.00 mf 
受 変電 設備 (キュー ビ 外 式 ) 受 変 電設 備 ュー【~ 外 式 ) 受 変電 設備 (キュ ー ビ 外 式 ) 
i 電灯 設備 
房 設備 (FFA ト -7 等 ) 准 暖 房 設 備 (FF ト -7 等 ) 給水 設備 
消火 設備 (粉末 消 






























































































































































































































































































































































排水 設備 (浄化 設備 (浄化 和 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) | 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
が 2 設備 液化 石油 が が 2 設備 (石油 液化 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 

空調 機器 空調 機器 






















































































































































































割れ 、 キ ュー ビル 腐 1 
気 設備 指摘 多数 あり 



































































































































施設 な し 
的 利用 の 可能 性 な し 


















































































































































・ 改 修 愛 元 度 繕 ・ 改 修 愛 完 度 千 ・ 改 修 優先 度 3 


評 価 | 計画 的 な 大 規模 改修 等 に より 、 | 計画 的 な 大 規模 改修 等 に より 、 | 計画 的 な 大 規模 改修 等 に 
結 果 | 長寿 命 化 を 図り 施 機 馬 を 挫 持 、 長 図り 施 機 馬 を 維持 、 長寿 命 化 を 図り 施 』 機 馬 を 維持 、 
























































































































































92 16 内 水面 水産 技術 セン ター 

















個 別 施 設 
定 ] 
財産 区 分 | 行政 財産 | 





























1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 


4: 産卵 調節 
鉄骨 


構 人 造 6 
階 数 | 地上 1 階 H 








































































































令 和 3 年 3 月 





(111-213) 








試験 

















鉄 
1 




























































































給水 設備 














給水 設備 
消火 設備 (粉末 消火 ) 消火 設 1 





















































設備 (粉末 消火 ) 












































穫 (粉末 消火 ) 









































像 、 給 水 バ ザ 水 漏れ 他 | 屋根 ・ 外 壁 破損 個所 あり 、 鉄 骨 す に 























裂 、 
対象 外 









































建物 性 能 




















































































































































































































優先 度 3 繕 ・ 改 修 優先 度 3 


総 合 判 定 # 
評 価 | 計画 的 な 大 規模 改修 等 に より 、 計画 的 な 大 規模 改修 等 に よ 
結果 忌 図り 施設 機能 を 維持 。 | 長寿 命 化 を 図り 施設 機能 を 維持 。 
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医 














規模 改修 等 に よ 
































久 り 施設 機能 を 維持 











16 内 水面 水産 技術 セン ター 























個 別 施 設 計 ミー し 便 入っ < 
最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 
財産 区 分 行政 財産 





















































(111-216) 





























造 $ $ 
選 階 上 階 た っ ーー 階 
| il | mil 165 24 ml i 5 m 
受 変電 設備 (a-E 0 式 ) 受 変電 設備 (a-E 式 ) 受 変電 設備 (ュー ビ 外 式 ) 
電設 電灯 設備 電灯 設備 
給水 設備 給水 設備 給水 設備 
消火 設備 (粉末 消 消火 設備 (粉末 消火 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 







































































































































































































































































、 外 壁 崩 落 、 鉄 骨 す に 







































































































































































75: 代替 施設 な 
的 利用 の 可能 性 な し 


















































































































































総合 判定 繕 ・ 改 修 優先 度 3 繕 ・ 改 修 優先 度 3 繕 ・ 改 修 優先 度 3 


評 価 | 計画 的 な 大 規模 改修 等 に より 、 | 計画 的 な 大 規模 改修 等 に より 、 | 計画 的 な 大 規模 改修 等 に 
結 果 | 長き 図り 放 能 を 維持 | 長大 命 化 を 図り 衝 設 機能 を 挫 持 。 | 較 り 能 を 洒 近 





















































































































































94 16 内 水面 水産 技術 セン ター 




















個 別 施設 計 画 ( 個 票 ) 
番号 | 6 。。 。。 | 筑 定 年 月 | 久 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 信和 3 年 3 有 
大 術 セン ター 



































: 名 称 | 10: 稚魚 飼育 棟 。 
鉄骨 > 上 

数 | 地上 1 階 地 

西暦 1992 年 









































受 変電 設備 4 ュ - ビ 久 式 ) 
電灯 設備 
給水 設備 


消火 設備 (粉末 消火 ) 

























































































































































































優先 度 3 


























的 な 維持 管理 に より 、 長 メ 
包 り 施設 機能 を 維持 






























































25 16 内 水面 水産 技術 セン ター 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 大 規模 改修 等 に より 長寿 命 化 を 図 























社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 









































手 県 の 内 水面 漁業 及び 内 水面 養殖 振興 に 梨 





公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 



































また 、 試 験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ 




















3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 











与 す る た め 、 適 切な 維持 管理 を 行っ て いく 。 



























































H に は 適さ な い 。 


庁舎 (管理 棟 ) は 築 50 年 以上 が 経過 し て お り 老 朽 化 が 著しい た め 、 今 後 、 耐 震 診 断 を 行い 、 耐 震 補 強 等 











の 維持 管理 修繕 を 行い 、 長 寿 図る 。 






































その 他 の 施設 に つい て も 定期 点検 や 日 常 点 検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把握 に 努め 、 計 画 的 な 維持 管理 
、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 を 図り な が ら 長 寿命 化 を 図る 。 











(②) 対策 の 内 容 


耐震 診断 ほか 


修繕 ほか 







































































修繕 ほか 修繕 ほか 





2: 魚 病 も ツタ 一 
本 館 


屋根 修繕 





3: 峯 化 場 


屋根 塗装 





4: 産 卵 調節 棟 


屋根 塗装 





5: ふ 化 室 兼 飼 
育 棟 


月 


屋根 塗装 





: 試 験 棟 


屋根 塗装 





: 試 験 棟 


屋根 塗装 





: 試 験 棟 


屋根 塗装 





: 試 験 棟 








屋根 塗装 











a 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
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16 内 水面 水産 技術 セン ター 


4 概算 額 












































4 
ゴ 
っ H 
m ゴ 
ley 
Hy 





内 訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 
鼻 額 ョ 
7, 595 千 円 





E 度 ) ) 】 





























型 

ul 
に 
ul 














Sy 





TP 
ーー 


記 


際 甘 隊 












































23, 268 ゴ 














hl 














河 0 





























謀 巳 き 


コロ は 
3 

















町 
Ll 













































































































































































旬 ヾ 中 さら 臣 日 策 
べき 玉 で Rg 















































15, 939 ゴ 





















































45, 331 ゴ 











































































































試算 の 一 例 で ある こと 。 


4 16 内 水面 水産 技術 セン ター 











































































































区 域内 | 防火 地域 | 指定 な し | 用 途 地 域 


主 に 岩手 町 、 葛 巻 町 の 農業 振興 に 向け 、 豊 か な 産地 や 活気 の ある 地域 づく り 、 経 営 発 原 
取り 組む 農業 者 等 を 文 援 する こと を 目的 と し て 設置 。 

























































































凶 上 1 
西暦 1974 ! 
間 筑 : 延 訂 | 447.17 大 。 | 44717 語 

受 備 ( 





















































設備 

交換 設備 

房 設 備 (FFX ト -7 ・ ェ 7 ュ ン 等 ) 
骨 御 設備 (個別 制御 ) 

谷 水 設備 (水道 直結 方 式 ) 

俳 水 設 備 浄化 横 ) 

給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
が 2 設 備 液化 石油 が カ 

消火 設備 (粉末 消火 ) 


























































































































老 劣化 度 調査 老朽 化 著しい 
定 期 | 指摘 な し 


















































































































































79 17 八幡平 農業 改良 普及 セン ター 旧 岩 手 町 駐在 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
現在 は 実験 室 や 倉庫 と し て 使 




































































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
岩手 県 の 農業 振興 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 管理 を 行っ て いく 。 


















































公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 面 震 基 準 を 満た し て お ら ず 老朽 化 も 著しい た め 、 他 用 途 ・ 多 目的 の 利用 に は 適さ な い 。 

























































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 


E 以 上 が 経過 し て いる こと か ら 、 
を 行う 。 












































常 点 検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 哲 } 



































4 概算 額 
1 百 万 円 
【 概 算 費 用 内 訳 ( 令 和 2 年 6 E 度 (2024 有 


















































































































































試算 の 一 例 で ある こと 。 


うう 17 八幡 平 農業 改良 普及 セン ター 旧 岩 手 町 駐在 





個 別 


ロ 又 
定 


施 設 計 

































































取り 組む 農 





の : 









































賀 町 川尻 40-40-235 
都市 計画 区 


西 和 人 賀 地域 の 農 





威 外 防火 地域 
業 振興 の た め 、 特 色 を 4 


画 








( 個 票 ) 

















等 へ の 支援 拠点 と し て 設 軒 。 














































































































階 数 
竣工 年 


給湯 設 


地上 3 
西暦 1991 





























和幸 設備 


























電設 備 ME 共同 受信 ) 
































i (温水 方 式 ) 


























』 ( 加 圧 送水 方 式 ) 


設備 (公共 下水 道 ) 
















































































謝 ( 局 所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
が 2 設備 液化 石 1 


か» 




































































(クミ 
(局所 式 : が X 湯 沸 器 ) 
HH 2 








プ 















































指摘 な し 








目立っ た 劣化 は 見 られ な い 

















1 次 評価 


総合 判定 


維持 管理 































































































E 度 5 





評 価 
結 果 





計画 的 な 維 











持 





た な 
戸 
昌 











時 に より 、 施 設 機能 











維持 
小 Jo 

















りり 


当該 地 











域 に お ける 











E 宅 が 僅少 で あ 





民間 の 賃貸 





18 皿 部 農業 改良 普及 セン ター 西 和賀 普及 サブ セン ター 1/2 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 






































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
管轄 地域 の 農業 振興 に 最大 限 寄 与 す る た め 、 拠 点 で ある 当 能 の 維持 保全 を 継続 し て 行う 























公共 施設 の 有効 活用 















































効 活用 等 に つい て 未 検討 で ある 


計画 的 な 維持 管理 に 努め 、 長 寿命 化 を 図っ て いく 。 























現状 で は (施設 構成 、 目 的 の 観点 か ら ) 他 用 途 へ の 転換 及び 多 適し て いな い 。 


3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 、 長 寿命 n 化 等 対策 の 方 向 性 

現況 の 劣化 箇所 の 修繕 
また 、 定 期 点 検 や 日 






















































































ト 縮 減 ・ 財 政 負 担 の 平 ? 
ーー 

















施設 の 劣化 状況 の 把握 に 努め 、 計 画 的 な 維持 和 
長寿 命 化 を 図る 。 





























維持 管理 ( 才 化 状況 の 把握 ) ”" 





























年 度 (2020 年 




















その 1 小 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





E 度 (2024 年 度 ) ) 】 
訳 























その 1 小 


























その 1 小 






































その 他 * 








[ [ [ [ 
Kanye Fennye Pannye Panayo 


I I I 




















※ 試算 の 一 例 で ある こと 。 
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個 別 施設 計 画 ( 個 票 ) 
































19 番地 2 敷地 面積 
内 | 防火 地域 | 指定 な し | 用 途 地域 | 第 竹中 高層 住 司 専用 地 地 
有 玉 し 


』 
| 月 し て 建設 し た 。 
F 成 10 年 まで で あり 、 現 在 は 久慈 市 土地 改良 区 に 行政 財産 使用 許可 に 

































































































































































































































































レ に より 危険 た め 、 信 慈 市 土地 改良 区 が 令 和 2 年度 中 に 久慈 職業 能力 開発 セン ター (商工 
部 所 管 ) に 移転 する こと と な っ た た め 、 令 和 3 年 度 に 解体 工事 を 予定 。 
1 施設 内 建物 の 概要 









































議 エ 年 | 
建築 : 延 床 























FF スト ー プ 、 エ アコ ン ) 
設備 (個別 制御 ) 


エー 


道 直結 方 式 ) 










































































湯 沸 器 ) 
油 ガ ス ) 
消火 栓 ) 



































選 は 選 は 選 は 天 は 




















久慈 市 土地 改良 区 事務 所 ( 令 和 2 
書庫 

















玄関 の 幕 板 (銅製) が 剥が れ 落 ち て いる 。 
指摘 な し 































































































2 次 評価 


総合 判定 ] 途 廃止 









































評 価 | 衝 朽 化 が 進み 、 今 後 の 利用 見 込み も な い 。 
結 果 
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2 対応 方 針 

(1) 基本 的 な 方 針 

『 成 10 年 か ら 久 慈 市 土地 改 区 に 貸付 け て いる が 、 老 朽 化 に より 危険 な た め 平 
安 と し た 退去 を 求め て いた と ころ 。 
2 年 8 月 18 日 に 移転 先 の 目途 が 立っ た こと か ら (久慈 市 職業 能力 開発 セン ター) 、 令 和 2 人 
に 土地 返 本 時 の 敷地 の 状態 に つい て 確認 し た と ころ 、 更 地 返 還 を 求め られ た た め 、 用 途 
、 解 休 工 事 に 章子 する 。 


































































































































































































経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 














辺 地 が 宅地 と し て 分 譲 さ れ て いる 。 地権 者 も 土地 返還 を 受け た あと は 宅地 と し て の 売却 を 希望 し て い 








(3) 公共 施設 の 有効 活用 
地権 者 が 更 地 返 選 を 求め て いる こと か ら 、 公 共 施 設 と し て の 活用 は で き な い 。 






































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 


(1) きき n 化 等 対策 の 方 向 性 
年 度 に 解体 工事 を 予定 し て いる た め 、 修 繕 を 行う 予定 

















ー ーー 
G2020 年 度 ) 021 年 度 (2022 年 度 0 0 


4 概算 額 
28 百 万 円 
【 概 算 費 用 内 訳 ( 令 和 2 年度 (20204 E 度 (2024 朋 

































































試算 の 一 例 で ある こと 。 
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